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PART III 
Public Works Department 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. TN ( G) 555 /2003 . 

22nd February 2011 . 
Pre - qualification tenders are invited by the 
Superintending Engineer , National Highway, South Circle, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala for the following work . 

Tender No. — 28 /SENH /SC /2010 - 11 . 

Name of work — CRF -2010 - 11 — Improvements to the 
MDR from Kanjiramkulam to Pulluvila and link road in 
Neyyattinkara -Pulluvila road in Thiruvananthapuram 
District. 

Estimate PAC - 475 lakh . 
| E . M. D . - 9 .50 lakh . 


Date and time of opening of tender 
17-3- 2011, 4.30 p. m . 

Period of Completion — 6 months. 
More details can be had from this office or 
- 1. www. keralapwd.gov.in 

2 . www .kerala . gov.in 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിസൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ദേശീയ പാത വിഭാഗം, ദക്ഷിണ മേഖല , തിരുവനന്തപുരം 
താഴെ പ്പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും ( പവ്യത്തിയുടെ പേരും 
28 /എസ്. ഇ .എൻ.എച്ച്. എസ്. സി ./ 2010 -1 - സി . ആർ.എഫ്. 
2010 -11 - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര-പുല്ലുവിള 
റോഡിൽ കാഞ്ഞിരം കുളം മുതൽ പുല്ലു വി ള വ രെയും 
അനുബന്ധമായ ലിങ്ക് റോഡിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 
ചെയ്യുന്നതിന്. 

അടങ്കൽ തുക - 475 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 9.50 ലക്ഷം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 25,000 + 4 % വാറ്റ് + 1 % 
സെസ്സ്. 


Cost of tender form - 


25,000 + 4 % VAT + 1 % Cess. 


Date and time of issue of tender form 
9 -3- 2011 to 11- 3-2011 upto 1 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
17-3-2011 upto 4 p . m . 
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ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 3 - 2011 മുതൽ 11 - 3- 2011, 1 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 -3 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -3 - 2011, 
4.30 മണി. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 6 മാസം. 

വിശ ദ വി വ ര ങ്ങൾക്ക് താഴപ്പറ യു ന്ന വെബ് സൈറ്റ് 
സന്ദർശിക്കുക. 

1. www.keralapwd.gov. in 
2 . www .kerala. gov.in 
3. www .keralapwd .net 


| Last date and time of receipt of tender - 14- 3 -2011 
- up to 4 p . m . 

Date and time of opening tender - 14 - 3 -2011 at 
4.30 p . m . 

Time of completion — 12 months. 

All the tender conditions prevailing in this depart 
ment regarding tender pre -qualification are applicable to 
this tender also . Further details, if required can be had 
from this office during working hours . 


Office of the Superintending 
Engineering, 
National Highway, 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


- സൂപണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ദക്ഷിണമേഖല, തിരുവനന്തപുരം 
ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 40 % - ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള 
വ രു മായ " എ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ 
രിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവർത്തി 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രസ്തുതപണിയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത 
സമാ ന സ്വ ഭാ വമുള്ള പണികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


| (Sd.) 
Superintending Engineer. 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. DB9 - 5274/ 09 . 


22nd February 2011. 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും 
തീയതിക്കും മുമ്പായി പോസ്റ്റിലോ അംഗീകൃത കൊറിയർ 
വഴിയോ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ 
തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ എടുത്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു . 34 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010 - 11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- പന്തളം- കൊച്ചാലുംമൂട് റോഡിലെ 
വെട്ടിയാർ പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം. 


അടങ്കൽ തുക - 250 ലക്ഷം. 


പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - പാലം, അപ്രോച്ച് റോഡ് 
നിർമ്മാണം. 


The tender for pre - qualification and execution of the 
following work is invited from financially sound and well 
experienced Registered A Class Contractors/Firm of 
Kerala Public Works/ Irrigation Department who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % (Forty percentage ) of the estimate P.A .C . 
of work during the last five years. The tender schedule 
should be supported by certificate of prior experience in 
work as mentioned above obtained from agreement 
authority . Necessary certificate in this effect shall be 
produced from the officers concerned not below the rank 
of Executive Engineer. Tenders should be submitted so as 
to reach the undersigned on or before date and time 
prescribed for the work as below by post /approved 
courier . The cost of tender schedule shall be on DD in 
favour of Superintending Engineer, Roads and Bridges, 
South Circle, Thiruvananthapuram should be enclosed 
along the tender documents . 

Tender No . - PQ /34/SESC /2010- 11 . 

Name of work — Reconstruction of Bridge at Vettiyar 
in Pandalam -Kachalummoodu Road in Alappuzha District. 

Estimate P . A . C . -- 250 Lakh. 

Nature of Works — Bridge Forming approaches , Canal 
protection work . 

E. M.D . - 50,000. 

Sale of tender documents Can be downloaded from 
PWD web site www .keralapwd.gov. in . 

Cost of tender documents - 26,000 (25,000 + 1000 ) 


നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
- ദർ ഘാ സ് വിൽക്ക ൽ -- Www. keralapwd. gov.in . 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ്ചെയ്ത്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26,000 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14-3 -2011, 
4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 -3- 2011, 
4 . 30 മണി. 


കാലാവധി - 12 മാസം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റു അ നു ബന്ധ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ ദ ർ ഘാ സിനും 
ബാധകമാണ്. 


Office of the Superintending 
Engineer, 
Roads and Bridges 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
( For and on behalf of the 

Governor of Kerala ) 
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PRE QUALIFICATION RE - TENDER NOTICE 
No. 13 /782/ 09 . 

23rd February 2011. 


The tender for pre - qualification and execution of the 
following works are invited from financially sound and 
well experienced Registered " A " Class Contractors/ Firm of 
Kerala Public Works Department/Irrigation who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % ( Forty percentage ) of the estimate P . A . C . 
of work during the last five years . The tender schedule 
should be supported by certificate of prior experience in 
work as mentioned above obtained from agreement 
authority . Necessary certificate in this effect shall be 
produced from the officers concerned not below the rank 
of Executive Engineer. Tenders should be submitted so as 
to reach the undersigned on or before date and time 
prescribed for each work as below by post/approved 
courier. The cost of tender schedule shall be on DD in 
favour of Superintending Engineer, Roads and Bridges 
South Circle, Thiruvananthapuram should be enclosed 
along the tender documents. 


I. Tender No. - P. Q . 35 /SESC /2010 - 11. 
Name of Work - Kollam Division - Construction of 
Approach road to Thanni Bridge . 

Estimate P.A . C . - 205 Lakhs. 

Nature of Work — Thanni approach road work , 
Construction of retaining wall, side drain etc . 

E .M .D . — 50 , 000 . 
Cost of tender documents — 26 , 000 (25 , 000 + 1 ,000). 

Sale of tender documents — Can be downloaded from 
PWD web site www .keralapwd. gov. in . 

Last date and time of receipt of tender — 14 - 3 - 2011 
upto 4 p .m . 

Date and time of opening of tender 
14 -3 -2011 at 4 . 30 p . m . 
Time of completion — 12 months. 

II. Tender No. - P. Q . 36 /SESC /2010 -11. 
Name of Work — Alappuzha Division - Alappuzha 
Thannermukkom -Kottayam (S . H .) Ch . 16 /254 to 22/954 km . 
providing BM & BC , Bud and Regulatory portion . 

Estimate P.A .C . — 707 Lakhs. 
Nature of Work - Road and side protection works. 
E .M .D . — 50 ,000 . 
Cost of tender documents — 26 ,000 (25,000 + 1,000). 

Sale of tender documents — Can be downloaded from 
PWD web site www .keralapwd. gov. in . 

Last date and time of receipt of tender - 14- 3 -2011 
upto 4 p.m . 


Date and time of opening of tender 
14 - 3 - 2011 at 4 .30 p . m . 
Time of completion — 12 months. 

III . Tender No . - P. Q. 37 /SESC /2010 - 11. 
Name of work — Thiruvananthapuram Division 
Upgradation 2010 - 11 - Re -surfacing -Kalady Maruthoor 
road . 

Estimate P .A . C . - 260 Lakhs. 
Nature of Work - Re-surfacing. 
E.M .D . — 50 ,000 . 
Cost of tender documents — 26 ,000 (25,000 + 1,000 ) 

Sale of tender documents — Can be downloaded from 
PWD web site www .keralapwd .gov.in . 

Last date and time of receipt of tender - 14 - 3 - 2011 
upto 4 p .m . 

Date and time of opening of tender - 14 - 3 - 2011 , 
at 4. 30 p . m . 
Time of completion — 8 months. 

IV. Tender No. - P. Q . 38 /SESC /2010 -11. 
Name of Work — Alappuzha Division Improvements 
to Pazhaya Nadakkavu road 2nd reach 4 /000 to 12 /500 and 
extension of 3 Box Culvert . 

Estimate P .A .C . - 782 Lakhs. 
Nature of Work - Road and extension of culvert . 
E .M . D . — 50,000 . 
Cost of tender documents — 26 ,000 (25 ,000 + 1,000 ). 

Sale of tender documents — Can be downloaded from 
PWD web site www .keralapwd.gov. in . 

Last date and time of receipt of tender - 16 - 3 -2011 
upto 4 p .m . 

Date and time of opening of tender - 16 - 3 - 2011 
at 4 .30 p . m . 
Time of completion — 8 months. 

V. Tender No. - P. Q . 39 /SESC / 2010- 11. 
Name of Work - Pathanamthitta Division 
Construction of a Bridge at Kanamala across Pamba river 
in Pathanamthitta . 


Estimate P. A . C . - 5,05 ,90 ,754 

Nature of Work — Bridge work , approach road and 
protective works . 

E .M .D . — 50,000 . 
Cost of tender documents — 26 ,000 (25,000 + 1,000 ). 

Sale of tender documents — Can be downloaded from 
PWD web site www .keralapwd.gov. in . 
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നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26 ,000 

ദർ ഘാ സ് വിൽക്ക ൽ www. keralapwd . gov. in 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14-3- 2011, 
4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14- 3 - 2011, 
4 . 30 മണി. 


Last date and time of receipt of tender — 16 -3 -2011 
upto 4 p.m . 

Date and time of opening of tender - 16 - 3 - 2011 
at 4.30 p . m . 

Time of completion — 18 months . 

- VI. Tender No. - P Q . 40 / SESC /2010 - 11. 

Name of Work — Improvements to Kunneparambu 
Murinjapuzha road km . 0 /00 to 3 /100 km . 

Estimate P.A .C . - 300 Lakhs. 

Nature of Works — Improvements, Box culverts , 
retaining wall. 

E . M.D . - 50,000. 
Cost of tender documents - 26,000 (25,000 + 1 ,000). 

Sale of tender documents — Can be downloaded from 
PWD web site www .keralapwd.gov.in . 

| Last date and time of receipt of tender -16 -3 - 2011 
upto 4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 16 - 3 - 2011 
at 4. 30 p . m . 

Time of completion — 9 months. 

All the tender conditions prevailing in this 
department regarding tender pre-qualification are applicable 
to this tender also . Further details , if required can be had 
from this office during working hours. 


കാലാവധി - 12 മാസം 
II . ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 36 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./2010 -11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ ആലപ്പുഴ 
തണ്ണീർമുക്കം- കോട്ടയം ( ആലപ്പുഴ-മധുര റോഡ്) സംസ്ഥാന 
പാത ചെയിനേജ് 16 / 254 മുതൽ 22 / 954 വരെ ബി . എം . & 
ബി . സി . ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ-ബണ്ട് റഗുലേറ്ററി 
- ഭാഗം. 

അടങ്കൽ തുക - 707 ലക്ഷം. 

പണിയുടെ വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ - റോ ഡുപ ണികളും 
വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും. 

നിരതദ്രവ്യം - 50,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26 ,000. 

ദർ ഘാ സ് വിൽക്ക ൽ www. keralapwd .gov.in 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14 - 3- 2011, 
- 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14 - 3 - 2011, 
4 . 30 മണി. 

കാലാവധി - 12 മാസം 
III . ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 37/എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010 -11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ - 
നില വാരം ഉയർത്തൽ 2010 - 11 - കാലടി- മ രു തൂർ റോഡ് 
ഉപരിതലം പുതുക്കൽ. 

അടങ്കൽ തുക - 260 ലക്ഷം. 
പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ. 
നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26,000. 

ദർഘാസ് വിൽക്കൽ - www. keralapwd .gov. in 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ്ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14 - 3- 2011, 
- 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 3-2011, 
4 .30 മണി. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
( നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും) ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം, 
ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 40 % - ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടു 
ള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകംമുദ്രവച്ച കവറു 
കളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പ്രസ്തുത പണിയുടെ 40 %- ൽ 
കുറയാത്ത സമാന സ്വഭാവമുള്ളതുമായ പണികൾ ചെയ്തി 
ട്ടുള്ളതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ഷെഡ്യൂളിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും 
തീയതിക്കും മുമ്പായി പോസ്റ്റിലോ അംഗീകൃത കൊറിയർ 
വഴിയോ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ 
തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ എടുത്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
| I, ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 35/എസ്. ഇ .എസ്. സി. 2010 - 11. 


പവൃത്തിയുടെ പേര് - കൊല്ലം ഡിവി ഷൻ - താന്നി 
പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 

അടങ്കൽ തുക - 205 ലക്ഷം. 

പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപ്രോച്ച് റോഡ്, സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി, ഓട നിർമ്മാണം. 


കാലാവധി - 10 മാസം. 
IV. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 38/ എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010 -11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ - പഴയനടക്കാവ് 
രണ്ടാംഭാഗം 4/ 00 മുതൽ 12 /500 വരെയും 3 കലുങ്കുകളുടെ 
പുനരുദ്ധാരണവും. 

അടങ്കൽ തുക - 782 ലക്ഷം. 
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TENDER NOTICE 


പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - റോഡുപണിയും കലുങ്കു 
കളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും. 

നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26,000 . 

ദർ ഘാ സ് വിൽക്കൽ- www. keralapwd .gov .in 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ്ചെയ് ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 -3 -2011, 
4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 3 - 2011, 
4. 30 മണി. 


No. DB-11/578/2011. 

23rd February 2011 . 
The tenders are invited by the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges, South Circle , 
Thiruvananthapuram for the following works on behalf of 
the Governor of Kerala from Registered Contractors of 
Public Works Department. The cost of tender form as DD 
in favour of Superintending Engineer, Roads and Bridges , 
South Circle , Thiruvananthapuram shall be attached with 
the tender documents . The opening of tender is fixed at 
4 . 30 p . m . on the same day of receipt of tender. Tender 
should be submitted so as to reach the undersigned on 
or before the date and time prescribed for work as below 
by Registered Post/Speed Post or Registered Courier. 


Tender No. and 
Name of work with 
Estimate Amount 


Cost of 
tender 
Form 


No. 


1 188 / S E SC / 2 01 0 - 11 - Roads Division , 

Thiruvananthapuram - Upgradation & Impro 
vements to Alathara - Kattela - Kuzhivila 
Road - 100 Lakh 

- 15, 600 
2 189 / S E SC/ 2 0 1 0 - 11 _ Roads Division , 

Kollam - Improvements to Ettumanoor 
Athirampuzha-Gandhinagar Medical College 
Road 1st reach ch . 0/ 00 to 2 /00 — 
| 106 Lakh 

16,536 
3 1 9 0 / S E SC / 2 0 1 0 - 11 - Improvements to 

Vizhikkithode - Thottam Kavala Road 

38 Lakh 


5 , 928 


കാലാവധി - 12 മാസം. 
V. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 39/എസ്. ഇ .എസ്. സി. 2010 -11. 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പമ്പാനദിക്ക് 
കുറുകെ കണമലയിൽ ഒരു പാലം പണിയുക. 

അടങ്കൽ തുക - 5,05,90,754. 

പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ- 32.16 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 
3 സ്പാനോടുകൂടി ഒരു പാലം പണിയുക. 

നിരതദ്രവ്യം - 50, 000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26,000 . 

Børelo m 108 D9 08 — www .keralapwd . gov.in . 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14- 3- 2011, 
4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 -3- 2011, 
4.30 മണി. 

കാലാവധി - 18 മാസം. 
VI. ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 40/ എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2010-11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - കോട്ടയം ഡിവിഷൻ-കുന്നുപറമ്പ് 
മുറിഞ്ഞപുഴ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെയിനേജ് 0/ 000 മുതൽ 
3/ 100 കി. മീ. വരെ. 

അടങ്കൽ തുക - 3 കോടി. 

പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - പുനരുദ്ധാരണം, സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണം, പെട്ടി കലുങ്ക് നിർമ്മാണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26, 000 . 

Borely m MOB 9 08 — www .keralapwd. gov .in 24 m 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ്ചെയ്ത്എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16-3- 2011, 
4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 3- 2011, 
4. 30 മണി. 

കാലാവധി 9 മാസം. 

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റു അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


4 191/ S ESC/ 2010 -11 - Improvements to 

Karimbanakulam - Alapra Road ch . 0 / 00 to 

2/ 750 k . m - 72 Lakh 
5 192/ S ESC/ 2010 -11 - Improvements to 

Karinilam - Pachima Road -- 84 Lakh 


11,232 


| 13,104 


6 193/ SESC/ 2010- 11 - Improvements to 

Erikodu - Moozhikkadu Road - 70 Lakh 


10,920 


7 194/ S ESC / 2010 - 11 - Improvements to 

Orumkalkadavu - Karithode Road 
- 50 Lakh 


7,800 


- 


10 ,920 


8 195/ SESC /2010 -11 - Improvements to 

Kalaketty - Alurumbu Road - 70 Lakh 
9 196/ SESC / 2010 - 11 - Improvements to 

Koruthodu 116 -40 Acre-Kosady -Kotharam 

Kada Road — 100 Lakh 
10 197/ SESC/ 2010 - 11 _ Improvements to 

Mookenpetty Aruvickal- Erathuvappuzha 
Road -- 100 Lakh 


15, 600 


15,600 


Office of the Superintending 
Engineer, 
Roads and Bridges 
South Circle, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Superintending Engineer 
(For and on behalf of the 

Governor of Kerala ). 


E .M .D . — 50,000 for reach . 

Tender schedule can be download from PWD 
website www .keralapwd.gov. in 
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Last date and time of receipt of tender 
10 - 3 - 2011 upto 4 p . m . for Sl. Nos. 1 to 5, 11 -3 - 2011 upto 
4 p .m . for Sl. Nos. 6 to 8 and 15 - 3 -2011 upto 4 p .m . for 
Sl . Nos. 9 and 10. 

Classification of Contractor - " A & B Class for 
Sl. No. 3 and 7 and A Class for all others. 
- Period of Completion - 4 months for Sl . No. 3 , 
5 months for Sl. Nos. 4 to 8 and 6 months for others. 

All the tender conditions in this Department are 
applicable to this tender also . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം 
താഴെപറ യുന്ന പണികൾക്ക് വകു പ്പിലെ അം ഗീ കൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുത്ത് 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് ദർഘാസുകൾ തുറക്കു 
ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അഥവാ അംഗീകൃത 
കൊറിയർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഫോറ 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ത്തിന്റെ 
അടങ്കൽ തുകയും 

വില 


നിരതദ്രവ്യം - 50,000 വീതം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ www. keralapwd . gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 
ന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 10 - 3 - 2011, 4 മണി, 
| കമനമ്പർ 6 മുതൽ 8 വരെ 11- 3 - 2011, 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 
9 - നും 10 - നും 15 - 3 - 2011, 4 മണി. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് കമനമ്പർ 3 - നും 7 - നും 
എ & ബി ക്ലാസ്സ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എ ക്ലാസ്സ്. 

ദർഘാസ് ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 4 മാസം, കമ ന മ്പർ 4 മുതൽ 8 വരെ 5 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
Office of the Superintending 
Engineer, 
Roads and Bridges 
South Circle , 

| ( Sd.). 
Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


15 , 600 


2 


16 ,536 


- 3 


5 , 928 


11,232 


5 


188/എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - റോഡ് സ് 
ഡിവിഷൻ, തിരു വ ന ന്ത പുരം - ആലത്തറ 
കട്ടേല കു ഴി വിള റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധി 

പ്പെടുത്തൽ - 100 ലക്ഷം 
189/ എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - റോഡ് സ് 
ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം - ഗാന്ധിനഗർ അതിരമ്പുഴ 
നാലുവരി പാത മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒന്നാം 
ഘട്ടം 0/ 00 - - 2/ 00 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 
- 106 ലക്ഷം 
190 / എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - കോട്ടയം 
ഡിവിഷനിലെ വിഴിക്കതോട് തോട്ടം കവല 
റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - 38 ലക്ഷം 
191/എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - കരി വന 
കുളം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം കി. മീ . 0/ 00 
മുതൽ 2 /750 കി . മീ . വരെ - 72 ലക്ഷം 
192 / എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - കരിനിലം 
പച്ചിമാ റോ ഡ് പു ന രു ദ്ധാ ര ണ - 
- 84 ലക്ഷം 
193 / എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - എരിക്കാട് 
മൂഴി ക്കാട് റോഡ് പുന രു ദ്ധാ രണം 

70 ലക്ഷം 
194 /എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - ഒരുമകാൽ 
കടവ് കാരിത്തോട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
- 50 ലക്ഷം 
195 /എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - കാളകെട്ടി 
ആളുറുമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 

70 ലക്ഷം 
196 /എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 -- കോരുത്തോട് 
116 ഏക്കർ കോശടി കൊട്ടാരം കട 
റോഡ് പുന രു ദ്ധാ രണം - 100 ലക്ഷം 
197 /എസ്. ഇ .എസ്. സി / 2010 - 11 - മൂക്കൻപെട്ടി 
അരുവിയ്ക്കൽ എരുത്തുവാപുഴ റോഡ് 
പു ന രു ദ്ധാ രണം - 100 ലക്ഷം 


നമ്പർ 9591/ 2010 - 11. 

2011 ഫെബ്രുവരി 26 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 195 / 2010 -1 

E - Court പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ 
40 വിവിധ കോടതികളിൽ 5 KVA D . G . സൈറ്റ് 
( Aquastic ) വിത രണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന 

പ്രവൃത്തി. 
നിരതദ്രവ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്ന തുകയുടെ 2.5 %. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 17,700 + വാറ്റ് 4 %. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 

തീയതിയും സമയവും - 8 - 3 - 2011 , 1 മണി. 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും - 8- 3 - 2011, 4 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 9 - 3 - 2011 

വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. (തുറക്കുന്ന സ്ഥലം 
ബഹു . ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജന റലിന്റെ 

ഓഫീസ്) 
കരാ റു കാരുടെ യോഗ്യത - അംഗീകൃത ജന റേ റ്റർ 
നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 60 ദിവസം. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികു തിയും ചേർത്ത് ദ ർ ഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിനായി 
തിരുവനന്ത പുരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീ യ റുടെ ഓഫീസിൽ 


13 , 104 


6 


10 , 920 


7 ,800 


10 ,920 


15, 600 


10 


15 , 600 


8th MARCH 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


253 


മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 
ഓഫീസിൽനിന്നും 3- 3 - 2011 മുതൽ 8 - 3 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ട നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പില 
പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- ന് പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ടിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ " എ ക്ലാസ് 150 കെ . വി . എ . 
കപ്പാസിറ്റി, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 4- നും അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ 
വിതരണക്കാർ, ക്രമനമ്പർ 3, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ‘ എ ’/" ബി ക്ലാസ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
60 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 20 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 25 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 90 ദിവസം. 

- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനായി 
തിരു വ ന ന്ത പുരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീ യ റുടെ ഓഫീസിൽ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 8 - 3 - 2011 മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ട നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ 
പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 

( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


- (2 ) 
നമ്പർ ഇ . എൽ. 2 - 9591/ 2010 . 

2011 ഫെബ്രുവരി 26. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവർത്തിയുടെ 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
കമ 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 196 / 2010 - 1 - കന്യാകുമാരി കേരളഹൗസിൽ 39,950 
62 .5 കെ . വി . എ . ജനറേറ്ററും ലാമ്പ് പോളുകളും 

സ്ഥാപിക്കൽ - 15,97 ,439 
2 197 / 2010 - 11 - കൊട്ടാ ര ത ര കോർട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന 

കോംപ്ല ക് സിൽ സീലിംഗ് ഫാ നു കൾ തുകയുടെ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 

2 . 5 % 
3 198/2010 - 11- ചെങ്ങന്നൂർ ഡയറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് 10 , 000 

ഹാളിന്റെയും ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- 3,99 ,905 
19 9 / 2 010 - 11 -- പൂ ജ - ര ആ യൂ ർ വേദ ഉദ്ധരിക്കുന്ന 
മെറ്റേണിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ബൈഡ് കം തുകയുടെ 
പാസ്സഞ്ചർ ( 13 പേർ) വിതരണം ചെയ്ത് 2 .5 % 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
200 / 2010 - 1 - കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് 8 , 050 
കെട്ടിടത്തിന്റെമൂന്നാം നിലയിൽ നിർമ്മിച്ച 
കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 3,21,907 
201/ 2010 -11-- പൂജപ്പുരയിലുള്ള അഗതതന്ത 7 ,250 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അനിമൽ ഹൗസിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,88,611 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2,400 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, കമ നമ്പർ 2 - ന് 500 + കെ . വി . എ . റ്റി . 
@ 4 %, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 800 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 3,400 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 700 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 600 + കെ . വി . എ . റ്റി. @ 4 %,. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 15 -3 -2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും --15 - 3- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 3 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4.30 മണി. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി . ബി . 1/ 94. 

2011 ഫെബ്രുവരി 22. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, ചേർത്തല താഴെപ്പറയുന്ന 
പണികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 2011 മാർച്ചുമാസം 15 -ാം തീയതി 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4. 30- ന് തുറക്കു 
ന്നതുമായിരിക്കും. 


4 


കമ 
നമ്പർ 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽതുകയും 


5 


(1) 


| ( 3) 


6 . 


4 , 350 


2 , 250 


12/ എ ഇ ഇ / 2 010 -11 -- ചേർത്തല പ്രിൻസിപ്പൽ 
മുൻസിഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ അത്യാവശ്യ പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,72,393 
-- 13/എഇ/ 2010- 1 - ചേർത്തല സബ്കോടതിയിൽ 

ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
ക്യൂബിക്കിളിന്റെ നിർമ്മാണം - 89,510 . 
- 14/ എഇഇ / 2010 - 11 - ചേർത്തല മുൻസിഫ് 

കോടതിയിൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ളകബിക്കിളിന്റെ 
നിർമ്മാണം - 84,430 
15 / എഇഇ / 2010 - 1 - ചേർത്തല പ്രിൻസിപ്പൽ 
മുൻസിഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (അഡീഷണൽമുൻസിഫ്) 
71, 104 


2 , 150 


1, 800 


8th MARCH 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


254 


( 1) 


(3) 


ക്വട്ടേ ഷൻ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 3 - 2011, 10.30 മണി. 


5 16/ എഇഇ / 2010 -11- - ചേർത്തല സബ്കോടതിയിൽ 
ബുക്ക് ഷെൽഫിന്റെയും സ്പെഡിംഗ് ഡോറിന്റെയും 
നിർമ്മാണം - 49,459 


ലേലത്തീയതിയും സമയവും (എസ്. ആർ. നമ്പർ 4 / 10 -11) 
15 - 3 - 2011, 11 .30 മണി. 


1,250 


ലേലസ്ഥലം--മരം നിൽക്കുന്നതിന് 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ. 


2 ,500 


പുനർ ദർഘാസുകൾ 
6 5 / എഇഇ / 2010 - 11 - ചേർത്തല ഫെലേറിയ 
കൺട്രോൾ ഓഫീസിനുവേണ്ടി ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റ് 

നിർമ്മാണം - 99,251 
7 6/ എഇഇ / 2010 - 11 - ചേർത്തല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 

ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം - 99,829 
8 7 / എഇഇ/ 2010 -1 - കുത്തിയതോട് പോലീസ് 

സ്റ്റേഷ നിൽ ലേഡീസ് ടോയ്ലറ്റ് 
നിർമ്മാണം - 99,733 


2 ,500 


2 ,500 


ലേല ത്തിൽ പങ്കു കൊ ള്ളാ ൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഹാജരാകേണ്ടതും 
മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ കൊണ്ടയാൾ 
മുഴുവൻ തുകയും നിയമപ്രകാരമുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയും 
സെസും സെക രി റ്റിയും നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . ലേലം 
ഉറപ്പിച്ചതായി അറിയിപ്പ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം ലേലവസ്ത 
നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യാതൊരുകാരണവശാലും ലേലവസ്ത 
നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം നീട്ടിത്തരുന്നതല്ല . ഇപ്രകാരം 
ചെയ്തതിനുശേഷമേ ലേലം കൊണ്ടയാളുടെ സെക്യൂരിറ്റിതുക 
മടക്കി നൽകുകയുള്ളൂ. ലേലം ഉറപ്പിച്ച് അറിയിപ്പ് കിട്ടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പ് അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം ലേലം 
റദ്ദ് ചെയ്ത് പുനർ ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ 
യാതൊരു തടസ്സവാദത്തിനും അവകാശമില്ലാത്തതും തന്മൂലം 
സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും മുൻലേലം 
കൊണ്ടയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 313, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 417. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി- - കമനമ്പർ 1, 6, 7 , 8 ഇവയ്ക്ക് 
3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 2 മാസം. 

കരാറുകാരന് വേണ്ട യോഗ്യത - " ഡി യും ഉപരിയും. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
ചേർത്തല . 


(ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

. എഞ്ചിനീയർ. 


-- യാതൊരു കാര ണവും കൂടാതെ ലേലം മാറ്റി 
വയ്ക്കുന്നതിനോ റദുചെയ്യുന്നതിനോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 
അധികാരമുണ്ടാ യി രിക്കു ന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
പാലായുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ലേല ത്തിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . ( ലേ ത്തി ന് 
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ക്വട്ടേ ഷ നുകൾ ലേല ത്തി നു ശേഷം മാത്രമേ 
തുറക്കുകയുള്ളൂ.) 


ക്വട്ടേഷൻ/ ലേല പരസ്യം 


അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുവിഭാഗം, 
പാലാ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
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നമ്പർ എ2- ജി 1/ 2010. 

2011 ഫെബ്രുവരി 17. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, നിര ത്തു വിഭാ ഗം , പാലാ താഴെപറയുന്ന 
ആഞ്ഞിലിമരം ലേലം ചെയ്ത് നീക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മുദ്രവച്ച 
ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . അ സി സ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നേരിട്ടോ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേനയോ താഴെ പറയുന്ന സമയം വരെ 
ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥലത്തും 
സമയത്തും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി 
ലേലം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പി. ഡബ്ല . ഡി. റോഡ്സ് സബ്ഡിവിഷൻ, 
പാലാ എന്ന പേരിലുള്ളത് ക്വട്ടേ ഷ് നോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ മുഖേന ക്വട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്ന 
തിനുള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 

- ഇനവിവരം - വാഴമറ്റം - പിണ്ണാക്കനാട് റോഡ് സൈഡിൽ 
(ch.0 / 600 k . m .) നിൽക്കുന്ന ആഞ്ഞിലി മരം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1,000 . 
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി- ലേലത്തുകയുടെ 12.5 %. 
സൈസ്- ലേല തുകയുടെ 1 %. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ( റോഡ്സ് വിഭാഗം), പാലാ താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവർത്തിക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
തുമായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും 
(പത്ഥ്യ ക മായി പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച ദ ർ ഘാ സു കൾ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെഓഫീസിൽ 10 - 3 - 2011 വൈകുന്നേരം കൃത്യം 
4 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ കു ന്നു . അന്നേദി വസം 
വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതും 
ആകുന്നു . 
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- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 139/ എഇഇ / 2010 - 1 - ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തികൾ - 
ഈരാറ്റുപേട്ട ടൗണിൽ സുരക്ഷാബോർഡുകൾ, ഡെലിനേറ്റഡ് 
പോസ്റ്റുകൾ, സ്റ്റഡുകൾ, പെയിന്റിംഗ് പ്രവർത്തികൾ മുതലാ 
യവ - 3. 00 ലക്ഷം. 


കമ 
- നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നിരതദ്രവ്യം - 


7,500 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ്. 


28 /ഇഇ/ ബി .എൽ. കെ . റ്റി . എം ./ 2010 - 1 - അസ്സറ്റ് 
മെയിന്റനൻസ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ 
കോളേജിൽ കാഷ്വാലിറ്റി എമർജൻസി 
ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, സബ് ഏരിയ , 
ഒ . പി . ബ്ലോക്കിലെ ഡ്യൂട്ടി റൂം എന്നിവയുടെ 
നവീകരണം - 15 ,00,000 
-- 29 / ഇഇ / ബി .എൽ. കെ . റ്റി. എം./2010 - 1 - ടി ടി 
ഓർത്തോ, ചെസ്റ്റ്, യൂറോളജി എന്നീ 
ഒ. പി.കൾക്ക്വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ നിർമ്മിക്കുക - 
| 15, 00, 000 


കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സ്വഭാവം - " എ മുതൽ 
" ഡി വരെ. 


37 ,500 


പണി തീരേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 


37 ,500 


3 


30 / ഇഇ / ബി .എൽ. കെ . റ്റി . എം ./2010 - 1 - ടി ടി 
നഴ്സസ്- പി . ജി . ലേഡി ഹൗസ് സർജൻസ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നിവയുടെ നവീകരണം - 
15 , 00 , 000 


37,500 


- മേൽ നമ്പരിലുള്ള ദർഘാസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ www. keralapwd .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്നും 10 - 3- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാ വു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തിന്റെ നികുതി 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശ സാൽകൃത 
ബാങ്കിൽനിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്ത് വിഭാഗം, പാലാ എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതും ആയതിന്റെ കൂടെ നിശ്ചിത 
തുക യ്ക്കുള്ള നിര ത ദ വ്യവും അംഗീക രിച്ച രീതിയിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഒപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- 4 31/ ഇഇ / ബി .എൽ. കെ . റ്റി . എം ./2010 - 1 ടി ടി 

ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ‘ എ ’ ടൈപ്പ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റയും ഒന്നും രണ്ടും ടൈപ്പ് 
" ഫൈവ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും നവീകരണം - 
15, 00, 000 


- 37, 500 


5 32 / ഇഇ/ ബി .എൽ. കെ . റ്റി . എം ./ 2010 - 11 - ടി ടി 
ടോയ്ലറ്റ്, ഡക്റ്റ് എന്നിവയുടെനവീകരണവും 

ഡവർമാർക്ക് മുറി നിർമ്മാണവും ( പുനർ 
ദർഘാസ്) - 5,00 ,000 


12 , 500 


- ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
4 മണിക്കുള്ളിൽ ദർഘാസുകൾ അംഗീകൃത കൊറിയർ 
രജി സ് റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന ഈ ഓഫീസിൽ 
എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ട റു കൾ നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൊറിയറിലോ തപാലിലോ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 1, 040 , 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 2,394. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പാലാ . 

- എഞ്ചിനീയർ. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി ക്ലാസ്സും അതിലുപരിയും. 

പ്രവൃത്തിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 5- ന് 4 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവു ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമായ 
രേഖകൾ സഹിതം ( ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില , നിരതദ്രവ്യം, 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
മുത ലാ യ വ ) മുക ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗവ . ഉത്തരവ് 
അ നു സ രിച്ച് സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . കവറിന് പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, കരാറുകാരന്റെ 
വിശദമായ മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


[ നമ്പർ 7 / ഇ . ഇ ./ 2010 - 11] 


നമ്പർ ഡി . ബി . 824 / 09. 

2011 ഫെബ്രുവരി 18 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
ബിൽ ഡിംഗ് സ് ഡി വി ഷൻ, കോട്ടയം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് 10 - 3 - 2011 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽനിന്നും മൽസ ര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ സർക്കാർ 
ഉത്തരവ് ( Rt.) No . 1 245/ 2010/PWD , dt. 2 - 8 - 2010- ന് 
വിധേയമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ പ്രസ്തുത 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് 

പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക 
യുള്ളു. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4. 30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
കോട്ടയം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


- നമ്പർ ഡിബിഎൽ( ടി ) - 6/ 2010 - 11. 2011 ഫെബ്രുവരി 21. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 15 - 3 - 2011 -ാം തീയതി 
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1 ,250 


വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും - ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് 
മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ - വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
സർക്കാർ ഉത്തരവ് (Rt.) No. 1245/2010 /PWD , dt. 2- 8- 2010 - ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമായ 
വിധേയമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ പ്രസ്തുത രേഖകൾ സഹിതം ( ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില , നിരതദ്രവ്യം, 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് സ്പീഡ് ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 

പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക മുത ലാ യ വ ) മുക ളിൽ പറഞ്ഞിരി ക്കുന്ന ഗവ . ഉത്തരവ് 
യുള്ളു. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ നമ്പർ, പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, കരാറുകാരന്റെ വിശദമായ 
മറ്റ്ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- (ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
1 6 / - കോട്ടയം R .I. T.- യിലെ മെക്കാനിക്കൽ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നിലവിലുള്ള എയർ 

കോട്ടയം. 

എഞ്ചിനീയർ. 
കണ്ടീഷനിംഗ്യൂണിറ്റിന്സക്ഷെ കൊടുക്കുന്നതു 
സംബന്ധിച്ച വേലകൾ - 40,768 

1,050 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
2 6 / 2 -- കോട്ടയം R .I. T.-യിലെ പഴയ ലേഡീസ് 
ഹോസ്റ്റലിന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

നമ്പർ ഡി1- 250/ 1999. 

- 2011 ഫെബ്രുവരി 23. 
- 49, 962 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
3 6 / 3 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, തൊടുപുഴ, 
ബന്ധിച്ചുള്ള G42 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

ഇടുക്കി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത 
വൈദ്യുതീകരണം - 42,000 

1, 050 

കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ സ . ഉ . ( ആർറ്റി.) നമ്പർ 1245 / 2010 / 
4 6 / 4 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

പൊ.മ.വ . തീയതി 2- 8- 2010- ന് വിധേയമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ബന്ധിച്ചുള്ള F14 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

ദർഘാസുകൾ 17 - 3 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ പോസ്റ്റ് 
വൈദ്യുതീകരണം - 42,000 

1,050 

( രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ്) അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി 
5 6 / 5 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 
ബന്ധിച്ചുള്ള G37 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

4.30 - ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് 
വൈദ്യുതീകരണം - 42,000 

1,050 പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
6 6 / 6 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
ബന്ധിച്ചുള്ള G39 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

നമ്പർ 

| പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
വൈദ്യുതീകരണം - 42,000 

1, 050 

അടങ്കൽ തുകയും 
7 6 / 7 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയേഴ്സ് 
ബന്ധിച്ചുള്ള G40 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

1 6 / എഇഇ / 2010 - 11 - തൊടുപുഴ 3 -ാം 
വൈദ്യുതീകരണം - 42,000 

1, 050 

അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയുടെ 
8 6 / 8 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച് ജോലികൾ - 
ബന്ധിച്ചുള്ള G48 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

50, 000 

1,250 
വൈദ്യുതീകരണം - 42,000 

1,050 

2 7 / എഇഇ / 2010 - 11 - തൊടു പുഴ 4 -ാം 
9 6 / 9 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 

അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയുടെ 
ബന്ധിച്ചുള്ള G35 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 

പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച് ജോലികൾ - 
വൈദ്യുതീകരണം - 42,000 

50, 000 

1,250 


1, 050 


650 


10 6 / 10 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ബ്ലോക്ക്, C2 ബ്ലോക്ക്, ഫാർമസി 
ബ്ലോക്ക്, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ S . V.ലാംബു 

കളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 26,000 
11 6/ 1 - വൈക്കം G. B . H .S . ഹയർ സെക്കന്ററി 
സ്കൂളിലെ മൾട്ടീമീഡിയ റൂമിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കരണവേലകൾ - 40, 000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 312. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി - 15 ദിവസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എല്ലാ ക്ലാസ്സും. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 300 + വാറ്റ്. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 1 മാസം. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ 
സഹിതം ( ടെ ണ്ട ർ ഫോമിന്റെ വില , നിര ത ദ വ്യം , 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, പ്രാഥമിക 
എഗ്രിമെന്റ് മുതലായവ) സ . ഉ . ( ആർറ്റി.) നമ്പർ 1245 / 2010 / 

പൊ . മ . വ . തീയതി 2 - 8 - 2010 അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, പ്രവർത്തിയുടെ 
പേര്, കരാറുകാരന്റെ വിശദമായ മേൽവിലാസം മുതലായവ 


1,000 


8th 


MARCH 2011] 
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രേഖ പ്പെ ടു ത്ത ണ്ട താ ണ് . പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
നില വിലുള്ള എല്ലാ ദർ ഘാസ് നിയ മ ങ്ങളും ഇ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പൊതുമരാമത്ത്ബിൽഡിംഗ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, തൊടുപുഴ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ത്തിന്റെ വില ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അന്യോന്യം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർഘാ സു കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളമറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥ കളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
സംക്ഷിപ്ത ദർഘാസ് പരസ്യം 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കെട്ടിടവിഭാഗം, മൂന്നാർ. 

എഞ്ചിനീയർ 
നമ്പർ ഡി . ബി - 1/ 86 . 

2011 ഫെബ്രുവരി 24. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടിമൂന്നാർ പൊതുമരാമത്ത് 

TENDER NOTICE 
വകുപ്പ് ( കെട്ടിട ങ്ങ ൾ ) അ സി സ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃ ത്തി കൾക്ക് കേരള 

- No, D1- 910 /2006. 

- 22nd February 2011. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എ , 

Competitive tender in sealed cover superscribing the 
ബി , സി , ഡി എന്നീ കരാറുകാരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന 

name of work is invited for and on behalf of the Governor 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് 15 - 3 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മത്സര 

of Kerala by the undersigned from the Registered 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 

Contractors of Public Works Department for the following 
ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

work up to 4 p . m . on the respective tender date . The 
ദർ ഘാ സു കൾ അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 4 . 30 - ന് 

tender will be opened at 4 . 30 p . m . on the same day in the 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

presence of contractors presented . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 

Tender No . 67/EE -NH/2010 -11. 
നമ്പർ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

Name of work with P.A . C . — N . H . 49 — Madura-Kochi 

| road Deposit work- 2010 - 11 - Metalling and tarring between 
169/ എഇഇ / 2010 - 11 - ദേവികുളം ആർ. ഡി. ഒ . 

km . 277/900 to 278/550 due to trenching of road by 
ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

KWA 9 ,04, 241 
ഫണ്ട് യാർഡിൽ ടൈൽ വിരിക്കൽ - 

EMD 22,700 . 
3 ,00 ,000 

7 ,500 

Cost of tender form — 1,500 + VAT. 
2 170/ എഇഇ / 2010 -11- മറയൂർ വില്ലേജ് 
ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

Last date of receipt of tender - 14-3- 2011. 
ഫ്ളോറിംഗിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

Class of Registration - - C and above. 
| 75, 000 

1, 900 

Time of completion — 3 months . 
3 171/ എ ഇ ഇ / 2 010 - 11 - ടി ടി ഡബ്ലൂ . സി . 

Tender documents and other particulars can be had 
യുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, പ്ലിന്ത് പാട്ടക്ഷൻ 

from the office of the undersigned on all working days 
വർക്ക് - 75,000 

during working hours and up to 1 p . m . on the date of 
172/ എഇഇ / 2010 -11- ദേവികുളം സെയിൽസ് 

tender on application in writing and on payment of value 
ടാക് സ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക 

of documents (non - refundable ). The tender forms are not 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 

transferable . The receipt of the schedule should be 
XI- 75 - 75,000 

1,900 attached along with the tender schedule . 
173/ എ ഇ ഇ | 2010 - 11 - ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

All terms and conditions relating to tender in Kerala 
- നമ്പർ 76 - 75 , 000 

1,900 PWD are binding in this tender. 
- 6 174/ എ ഇ ഇ / 2010 - 11 - ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ് 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക് സി ക ട്ടീവ് 
- നമ്പർ 77 - 75, 000 

1,900 

എഞ്ചിനീയർ, ദേശീയ പാത ഡിവിഷൻ, മൂവാറ്റുപുഴ താഴെ 

പറയുന്ന പ്രവർത്തി ക്കു വേണ്ടി നിശ്ചിത യോ ഗ്യ തയും 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 - ന് പ്രവർത്തി പരിചയവും രജിസ്ട്രേഷനുമുളള അംഗീകൃത 
- 600 + വി. നി ., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 400 + വി . നി . 

കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 

4 മണിവരെ ജോലിയുടെ പേരെഴുതി സീൽവെച്ചമത്സര 
- കാലാവധി കമനമ്പർ 1- ന് 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക് 

സ്വഭാ വ മു ളള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള ളു ന്നു . 
| 2 മാസം. 

അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തു ന്ന 
ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായ കരാറുകാരുടെ 
10 മണി മുതൽ 5 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറിന്റെ 
15 - 3- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെയും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ കൂടെ ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത്കൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
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ദർഘാസ് നമ്പർ - 67 / ഇഇ)/എൻ.എച്ച്./ 2010- 11 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും- - 
ദേശീയപാത 49 - മധുര- കൊച്ചി റോഡ് കി. മീ . 277/ 900 മുതൽ 
278 / 550 വരെയുളള ഭാഗത്ത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് 
വേണ്ടി റോഡ് കുഴിച്ചിടത്ത് മെറ്റലിംഗും ടാറിംഗും നടത്തൽ - 
9 ,04,241. 


നിരതദ്രവ്യം - 22,700 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,500 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 14- 3- 2011. 

കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത - സി - യും അതിനു 
മുകളിലും . 

നിർമ്മാണ കാലാവധി 3 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും അനുബന്ധ രേഖകളും ദർഘാസ് 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന ദിവസം ഉച്ചയ് ക്ക് 
ഒരു മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കു ന്ന താണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നില വിലുളള എല്ലാ നിബന്ധ നകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന 
താണ്. 


Office of the Executive Engineer, 
N . H . Roads Division , 
Muvattupuzha . 


( Sd .) 
Executive Engineer. 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICES 


- (1) 


I. P. W .D . Roads Division , Ernakulam . 

Tender No. - P. Q . 28/ SECCA/2010 - 11 . 

Name of work - Budget Work 2010 - 11 
Construction of Thuruthur Poyya Bridge in Ernakulam 
| District. 

Estimate P. A . C. - 296 Lakh. 
Time of completion — 18 months. 

Brief description of work — Construction of bridge 
with 3 equal span of 17 .07 m . (total length 51. 21 m .) with 
foot path on either side, foundation with bored 
cast- in - situ piles of 1.00 m . dia , superstructure with RCC T 
beam and slab , Construction of approach road, retaining 
wall etc . 
II . P.W .D . Roads Division , Thrissur. 

Tender No. - P. Q . 29/ SECCA/2010-11. 

Name of work - Budget Work 2009 - 10 — 
Re- construction of Thanathara bridge across Thanathara 
thodu in Perumpilavu Nilambur State Highway in Thrissur 
District. 

Estimate P. A . C . — 285 Lakh . 
Time of completion — 12 months. 

Brief description of work - Re-construction of bridge 
having a single span of size 19 .32 m ., 7.50 m . carriage way 
without foot path , 7 . 50 m . dia well foundation , RCC 
beams and deck slabs, etc. 

E . M.D . - 50,000 

Cost of tender documents — 25 ,000 + 4 % VAT + 1 % 
Cess on VAT (D . D . amount including all taxes 26,010 ). 

Last date and time of receipt of tender documents — 
14-3- 2011 up to 4 p . m . 

Date and time of opening of pre -qualification 
tender - 14-3- 2011 at 4.30 p . m . 

All the conditions prevailing in this department 
regarding tenders for pre - qualification are applicable to 
this tender also . Further details , if any required can be had 
from this office during working hours . 

താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാമ്പത്തിക 
ശേഷി ഉള്ളവരും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാന 
ത്തിൽ കുറയാതെ സമാ ന മായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ങ്കിലും 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ തൃപ്തികരമായി ചെയ്ത് 
തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പരിചയ 
സമ്പന്നരായ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 

ത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ്മുദ്രവച്ച കവറിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
( www. keralapwd .gov.in ) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട 
തും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില (എല്ലാ നികുതികളും 
ഉൾപ്പെടെ) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( റോഡുകളും പാലങ്ങളും) , മദ്ധ്യമേഖല, ആലുവ പേർക്ക് 
ആലുവായിൽ മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസി 
നൊപ്പം കരാറുകാരന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


No .DGTN/PQ / 2010 -11. 

14th February 2011. 
The tender for pre - qualification and execution of the 
following works are invited from financially sound and 
well experienced Registered ‘ A ’ Class Contractors/ Firms of 
Kerala Public Works Department who have successfully 
completed at least one similar work costing more than 
40 % (Forty percentage ) of the estimate P. A . C . of the 
proposed work during the last five years . Tender 
documents can be downloaded from the official website 
of PWD (www. keralapwd. gov.in ) and cost of tender 
documents (including all taxes) shall be submitted along 
with the tender documents by Demand Draft drawn in 
favour of the Superintending Engineer, PWD (R & B ), 
Central Circle , Aluva payable at Aluva . The attested copy 
of Contractor s Registration Card should also be 
submitted along with tender documents. 

The labour contract societies who participate in the 
tender shall produce necessary certificate obtained from 
the Joint Registrar regarding their qualification and 
certificate obtained from the Assistant Registrar regarding 
the works in hand as stipulated in the G . O . (Ms.) 
No. 135 / 97 /Co -op . dated 13 - 11- 1997 . Exemptions and 
preferences allowed to Labour Contract Societies vide 
G O . ( Ms.) No. 135 /97/ Co - op . dated 13 - 11 - 1997 and KSCC 
vide G, 0 , ( Ms .) No . 81 /97/PW & T dated 7 - 8 - 1997 and 
G. O . ( Ms.) No . 75/ 98/PWD dated 18 - 8 - 1998 will be 
applicable to this tender also . 
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( 2 ) 


No. DGTN/PQ /2010 - 11. 


17th February 2011. 


ദർ ഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കുന്ന ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 
സൊസൈറ്റികൾ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ 
( എം .എസ്.) 135 / 97 കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 - 11 - 1997 
പ്രകാരം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നില വിലുള്ള 
വർക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) 135 / 97 / കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 - 11 - 1997 
പ്രകാരം ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾക്കും, 
ജി . ഒ. ( എം .എസ്.) 81/ 97 / പി . ഡബ്നു . ആന്റ് റ്റി . തീയതി 
7 - 8 - 1997, ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) 75 / 98 / പി. ഡബ്ലു . ഡി . തീയതി 
18 - 8 - 1998 എന്നീ ഉത്ത ര വുകൾ പ്രകാരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ 
കോർപ്പറേഷനും അ നു വ ദി ച്ചിട്ടുള്ള ഇള വു കൾ ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
I. റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, എറണാകുളം 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 28/എസ്. ഇ . സി. സി. എ ./2010 - 11. 
- പവ്യത്തിയുടെ പേര് - ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2010 - 11 
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തുരുത്തൂർ പൊയ്യ പാലത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക 296 ലക്ഷം. 


The tender for Pre - qualification and execution of the 
following work is invited from financially sound and well 
experienced Registered ‘ A ’ Class Contractors/ Firms of 
Kerala Public Works Department who have successfully 
completed at least one similar work costing more than 
40 % ( Forty percentage) of the estimate P . A . C . of the 
proposed work during the last five years. Tender 
documents can be downloaded from the official website 
of PWD (www .keralapwd. gov. in ) and cost of tender 
documents ( including all taxes ) shall be submitted along 
with the tender documents by Demand Draft drawn in 
favour of the Superintending Engineer, PWD (R & B ) 
Central Circle, Aluva payable at Aluva. The attested copy 
of Contractor s Registration Card should also be 
submitted along with tender documents. 


പ്രവർത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 18 മാസം. 


പണിയുടെവിവരം - 3 സ്പാനോടു കൂടി 51.21 മീറ്റർ 
നീളത്തിൽ ( ഒരു സ്പാനിന്റെ നീളം 17.07 മീറ്റർ) ഒരു മീറ്റർ 
വ്യാസമുള്ള പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, ആർ. സി . സി. " ടി . ബീമും 
സ്ലാബും ഇരുവശങ്ങളിൽ 1.5 മീറ്റർ ഫുട്പാത്തോടുകൂടി പുതിയ 
പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം, 
താങ്ങുഭിത്തി നിർമ്മാണം മുതലായവ. 
II. റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 29/ എസ്. ഇ . സി. സി . എ ./ 2010- 11. - 

( പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2010 - 11 
ത്യശ്ശൂർ ജില്ല യിൽ പെരും പി ലാവ് നില മ്പൂർ സ്റ്റേറ്റ് 

ഹൈവേയിൽ താനാത്തറത്തോടിന്റെ കുറുകെ താനാത്തറ 
പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക 285 ലക്ഷം. 
പ്രവർത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 


The labour contract societies who participate in the 
tender shall produce necessary certificate obtained from 
the Joint Registrar regarding their qualification and 
certificate obtained from the Assistant Registrar regarding 
the works in hand as stipulated in the G . O . (Ms.) 
No. 135 /97 /Co- op . dated 13 - 11- 1997 . Exemptions and 
preferences allowed to Labour Contract Societies vide 
G 0 . ( Ms.) No. 135/ 97/ Co - op . dated 13 -11 - 1997 and KSCC 
vide G . O . (Ms.) No. 81/ 97 /PW & T dated 7 -8 - 1997 and 
G , 0 , ( Ms .) No . 75 / 98 /PWD dated 18- 8 -1998 will be 
applicable to this tender also . 


Roads Division , Muvattupuzha 
| Tender No. - P . Q . 30 / SECCA/ 2010 -11 . 

Name of Work - Budget Work 2009 - 10 — 
Construction of new road from Kakkanad - Thankgalam 
portion from km . 26/057 to 27/199. 

Estimate P . A . C . 527 Lakh . 


Time of completion - -12 months. 


Brief description of work — Soil improvements , road 
formation , drain , culvert, retaining wall , BM & BC etc . 


പണിയുടെവിവരം - 19 .32 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 7 .50 
വീതി യിൽ ഒരു സ്പാനോ ടു കൂ ടി യു ളള പാല ത്തിന്റെ 
പുനർ നിർമ്മാ ണം ( ഫൂ ട്ടു പാത്ത് ഇല്ലാ തെ ) 7 . 50 മീറ്റർ 
വ്യാസത്തിൽ വെൽഫൗണ്ടേഷൻ, ആർ. സി . സി . ബീമും 
ഡക്ക് സ്ലാബ് മുതലായവ. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 25,000 + 4 % വാറ്റ് + 1 % 
സെസ്സ്. ( ഡി . ഡി . തുക 26,010 ) 

നിരതദ്രവ്യം 50,000. 
- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14- 3 - 2011, 4 മണി. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 14 - 3- 2011 , 4. 30 മണി. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ 
ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


E. M.D . - 50,000 . 

Cost of tender documents 25 ,000 + 4 % VAT + 1 % 
Cess on VAT. (D . D . amount including all taxes 26 ,010) 

Last date and time of receipt of tender 
| 15 -3- 2011 upto 4 p. im . 


ണ 


Date and time of opening of Pre - qualification 
tender - 15 - 3 -2011 at 4 .30 p . m . 


All the conditions prevailing in this department 
regarding tenders for Pre- qualification are applicable to 
this tender also . Further details, if any required can be had 
from this office during working hours . 


8th MARCH 2011 ] 
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താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സാമ്പത്തികശേഷി 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
ഉള്ള വരും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ നാൽപത് ശതമാനത്തിൽ 
കുറയാതെ സമാനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 

-- നമ്പർ ഡിബിടി/ ഇഇ/ ബി.എൽ. ഡി. 2010 -11. 
അ ഞ്ചു വർ ഷ ത്തി നു ള്ളിൽ തൃപ്തി ക ര മാ യി ചെയ്ത് 

2011 ഫെബ്രുവരി 14. 
തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പരിചയ 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
സമ്പന്നരായ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടവിഭാഗം, എറണാകുളം 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ താഴെ പറയുന്ന ജോലികൾക്ക് അംഗീകൃക കരാറുകാരിൽ 
ത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ്മുദ്രവച്ച കവറിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
വകു പ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 17 - 3 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി ആയിരിക്കും. അന്നേദിവസം 
( www.keralapwd . gov.in ) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും 

ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ അ വ ധി യാ യാൽ അടുത്ത 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില (എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ) 

പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( റോഡുകളും 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂൾ പൊതുമരാമത്ത് 
പാലങ്ങളും) മദ്ധ്യ മേഖല, ആലുവ പേർക്ക് ആലു വായിൽ 

വകു പ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിൽനിന്നും 
മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസിനൊപ്പം 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിനോടൊപ്പം കരാറു 
കാരന്റെ രജി ട്രേ ഷൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 

ക്രമ 
പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

നമ്പർ 
ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കുന്ന ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 

അടങ്കൽ തുകയും 
സൊസൈറ്റികൾ ഗവൺമെന്റ് ഉത്ത ര വ് നമ്പർ 

1 35/ ഇ . ഇ ./ ബി.എൽ. ഡി. 2010 - 11 - കാക്കനാട്ടുള്ള 
ജി. ഒ. ( എം .എസ്.) 135 / 97 കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 -11 - 1997 

പൊതുമരാമത്തു വക വിശ്രമ മന്ദിരത്തിലെ 
പ്രകാരം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നില വിലുള്ള 

ശബ്ദവിന്യാസ ക്രമീകരണ ജോലികൾ - 

- 93, 000 
വർക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ 

2,350 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

2 36 / ഇ . ഇ ./ ബി .എൽ. ഡി ./ 2010 - 11 - തൃപ്പൂണിത്തുറ 
ജി . ഒ. ( എം .എസ്.) 135/ 97 / കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 - 11 -1997 

ആയൂർവേദ കോളേജിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ 
പകാരം ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾക്കും, 

പു തിയ ബ്ലോക്കിൽ അലൂ മി നിയം ഷീറ്റ് 
ജി . ഒ. ( എം .എസ്.) 81/ 97 / പി . ഡബ്ല . ആന്റ് റ്റി . തീയതി 

മേൽക്കൂര വിരിക്കൽ - 11,20,000 

28,000 
7 - 8 - 1997 , ജി . ഒ . ( എം .എസ് .) 75 / 98 / പി . ഡബ്ലു . ഡി . തീയതി 
18 - 8 - 1998 എന്നീഉത്ത ര വുകൾ പ്രകാരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ 37 / ഇ . ഇ . / ബി .എൽ. ഡി . / 2010 - 11 - പിറവം 
കോർപ്പ റേ ഷനും അ നു വ ദി ച്ചിട്ടുള്ള ഇള വു കൾ ഈ 

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ സബ് രജിസ്ട്രാർ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

കാര്യാലയത്തിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് 
റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, മൂവാറ്റുപുഴ 

സി സ്റ്റം സ്ഥാ പി ക്ക ലു ം അ നു ബ ന്ധ 
ദർഘാസ് നമ്പർ- പി. ക്യൂ . 30/എസ്. ഇ . സി. സി. എ ./2010 -11. 

ജോലികളും - 62, 000 
പവൃത്തിയുടെ പേര് - ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2009 - 10 4 38 / ഇ . ഇ ./ ബി .എൽ. ഡി ./ 2010 - 11 - പിറവം 
കാക്കനാട് തങ്കളം റോഡ് കി . മീ . 26 / 057 മുതൽ 27 / 199 

മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ട്രഷറി 
വരെയുളള ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണ വേലകൾ. 

കാര്യാലയത്തിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് 
അടങ്കൽ തുക - 527 ലക്ഷം. 

സിസ്റ്റവും ഡിജിറ്റൽ EPABX സ്ഥാപിക്കലും 
പ്രവർത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 

അനുബന്ധ ജോലികളും - 1, 10 ,000 

2, 750 
പണിയുടെവിവരം ഉപരിതലം പാകപ്പെടുത്തൽ, റോഡ് 5 39 / ഇ . ഇ . ബി .എൽ. ഡി . | 2010 - 11 - ആലു വ 
പണി, കാന, കലു ങ്ക് , താങ്ങു ഭിത്തി, ബി . എം . ബി . സി . 

ഐ . സി. ഡി. പി . ക്യാമ്പസിലെ എൽ. എം . ടി . സി. 
എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപരിതല നിർമ്മാണം. 

കാര്യാലയത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കലും 
നിരതദ്രവ്യം - 50, 000. 

ഹോസ്റ്റൽ, ട്രെയിനിംഗ് ഹാൾ, മ്യൂസിയം ഹാൾ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 25,000 + 4 % വാറ്റ് +1 % 

എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും- 10 ,00, 000 25, 000 
സെസ്സ്. ( ഡി . ഡി . തുക 26,010) 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമ നമ്പർ 1, 3, 4 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും ഇവയ്ക്ക് 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,700 + വാറ്റ്, 
സമയവും 15 -3- 2011, 4 മണി. 

ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 1,500 + വാറ്റ്. 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 

നിർമ്മാണ കാലാവധിക്രമനമ്പർ 2 - നും 5 - നും 3 മാസം, 
തീയതിയും സമയവും 15 - 3- 2011 , 4. 30 മണി. 

മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം. 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത " എ , " ബി , സി ക്ലാസ്. 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ 

ദർ ഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 

വിവ ര ങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാ 
Office of the Superintending 

| ( Sd.) 

വുന്നതാണ്. 
Engineer, Roads and 

Superintending Engineer എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
Bridges, Central Circle, (For and on behalf of എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
Aluva. 

the Governor of Kerala ). കെട്ടിട വിഭാഗം, എറണാകുളം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ടി .എൻ./ 2010 - 11. 

2011 ഫെബ്രുവരി 16 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്ക് 
2011 മാർച്ച് മാസം 15 -ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 
4 മണി വരെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള സീലുവച്ച് ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 
2 മാസമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 500 +4 % വാറ്റ് 
മുതൽ 600 +4 % വാറ്റ് വരെയാണ്. 


നിരത 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


- ദ്രവ്യം 


1 50 / 2010 - 11 - - പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
മാള സെക്ഷനിലെ മാള - അന്നമനട റോഡിൽ 
കി. മീ . 0/200- ൽ കവർ സ്ലാബ് ഇടുന്നതിന് 
- 3 ലക്ഷം 


7 ,500 


2 51/ 2010 - 11 - മാള സെക്ഷനിലെ ആളൂർ- മാള 

റോഡിൽ കി. മീ . 8 / 800 മുതൽ 9 / 150 വരെ 
അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2. 50 ലക്ഷം 6,250 


3 52/ 2010 - 11 ടി ടി കി. മീ . 11 /700 മുതൽ 

12 / 00 വരെ ടി - 3 ലക്ഷം 


7 ,500 


4 53 / 2 010 - 11 - മാള സെക്ഷ നില വിവിധ 7,500 

റോഡുകളിൽ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് അതിർത്തി 
കല്ലുകൾ ഇടുന്നതിന്- 3 ലക്ഷം 

7 ,500 


54/ 2010 -11- കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെക്ഷനിൽപ്പെട്ട 
കീത്തോളി - ചാലക്കുളം റോഡിലും എറിയാട് 
ഫിഷിംഗ് സെന്റർ റോഡിലും അത്യാവശ്യ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3 ലക്ഷം 

| 7, 500 
- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് തത്സമയം 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
റോഡ് സബ് ഡിവിഷൻ, 

അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കൊടുങ്ങല്ലൂർ. 

എഞ്ചിനീയർ. 


Details of work — 2 storied RCC framed structure 2 Nos. 
Foundation - Column footing /RR Masonry. 
Superstructure — High density solid concrete Block 

masonry. 
Doors - Pingoda wood . 

Windows - Steel. 
Flooring Ceramic tile/Cement. 
- " A Class Contractors/ Firms ( also having joint 
venture) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
of major building can obtain Pre - qualification bids and 
tender schedules of the above building works from the 
office of undersigned from 7 - 3 -2011 to 9 - 3 - 2011 between 
10 . 15 a .m . to 4 p .m . on application and payment of 

25 ,000 + VAT or can be downloaded from the web site of 
the Kerala PWD up to the last date of receipt of tenders. 
Cost of tender forms should be remitted as demand draft 
in favour of Superintending Engineer, PWD Buildings & 
Local Works, Central Circle, Thrissur. The contractors/ firms 
themselves should produce relevant records to prove their 
eligibility before the undersigned for obtaining the bids , 
the eligibility norms are as follows: 
1. Contractors/ firms should execute Government works 

- of similar nature costing 180 Lakh each during the 
| last five financial year ( Annual Turn Over ). 

Contractors / firms should have satisfactorily 
completed a single work at least not less than 

- 120 Lakh ( Estimate PAC) during the last 3 years. 
3. Contractors/firms should have a financial capacity of 

producing Bank Guarantee at 10 % of Contract 
amount of the work at the time of executing 

agreement. 
4. List of tools & plants 
(1) Lorry/ Tipper 

3 Nos. 
(2 ) Hoist 
( 3) Cement Concrete Mixer 
(4) Vibrator 
(5 ) Pump 
( 6) Generator 
(7) Scaffolding & Shuttering - 2500 m2 
(8) JCB 

- 1 No. 
- Copy of Certificate for item No.1, 2, and 4 attested by 
an officer not below the rank of Executive Engineer should 
be submitted along with the request for obtaining the bid. 

The filled up and singed P. Q . bids along with all 
required proforma and questionnaires and certificates 
( in triplicate) with E . M .D . for 50 ,000 pledged in favour of 
undersigned with executed preliminary agreement in stamp 


ധ 


ധ 


ധ 


PRE- QUALIFICATION TENDER NOTICE 


സ 


ധ 


) 


No. D5/3703 /83/10 . 

9th February 2011. 
Bids from Contractors/ Firms for Pre -qualification - Cum 
financial bids are invited by the undersigned up to 4 p . m . 
on 15 - 3 - 2011 for the work mentioned below (double cover 
system). 

Tender No . - P. Q . 139/2010- 11 . 

Name of work — Construction of Main building and 
workshop for Govt. ITI, Chelakkara at Desamangalam , 
Thrissur. 

Estimate P. A . C . ( Civil work only ) - 299.50 Lakh . 
Period of Completion - - 24 months. 
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paper for 100 in one sealed cover (P. Q . bid cover ) and പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അടങ്കൽ തുക 120 ലക്ഷം 
Tender Schedule ( price bid ) in another cover എങ്കിലും ഒറ്റകരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷ 
superscribing the name of work and the Pre - qualification ത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത്പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. (3) എസ്റ്റിമേറ്റ് 
bids as in the case may sent by registered post/courier തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക 
service so as to reach the office of the undersigned before ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 
4 p .m . on 15 - 3 - 2011. The department will not be പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. 
responsible for any delay or loss in delivering by post. (4) താഴെ പറയുന്ന മിഷനറികൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കേ 
The tender documents will be issued only to the -- ണ്ടതാണ്. ( a ) ലോറി/ ടിപ്പർ - 3 എണ്ണം, ( b ) ഹോയിസ്റ്റ് - 3 
registered contractors of PWD and are not transferable . If എണ്ണം, (c ) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആന്റ് മോട്ടോർ മിക്സർ- 3 
the date of receiving tender happens to be a public എണ്ണം, ( d) വൈബ്രേറ്റർ - 4 എണ്ണം, (e ) പമ്പ് - 3 എണ്ണം 
holiday, the tender will be received next working day in 

(f) ജനറേറ്റർ - 2 എണ്ണം, ( g) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് 
the specified time. 

ഷട്ടറിംഗ് - 2500 ച . മീ . ( h) ജെ . സി . ബി . - 1 എണ്ണം. 1, 2,4 
The P. Q . bids will be opened on 15- 3- 2011 at 4 .30 p.m . എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
and will be submitted to Chief Engineer s Committee for 

എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 
scrutiny and finalization of Pre -qualification panels. The 

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
cover containing tender schedule (price bid ) will be 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 139 /2010 - 11. 
opened only after the finalization of P. Q . bids by Chief 
Engineer s Committee and only those of the bidders who 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- തൃശ്ശൂർ ചേലക്കര ഗവൺമെന്റ് 
have become pre - qualified for the particular work . 

ഐ . ടി . ഐ . യ്ക്ക് ( ദേശമംഗലം) വേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പ് & 

മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം. 
The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P.Q . contractors/firms concerned in time. അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ പണികൾ മാത്രം) 
The tenders of those who have not become qualified will 299 . 50 ലക്ഷം. 
not be considered on any account. 

വിവരണം - രണ്ട് നിലകളിൽ പബലിത കോൺക്രീറ്റ് 
The tenders of the contractors/ firms without required ചട്ട കൂട്ടോടുകൂടിയ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ. 
EMD of 50 ,000 Aledged in the name of undersigned 

അടിത്തറ - കോളം ഷൂട്ടിംഗ് കരിങ്കൽ പണി. 
and the executed Preliminary agreement in Stamp Paper 
worth 100 in cover No . I ( Technical bid ) will be 

വാതിൽ - പിൻഗോഡമരം. 
summarily rejected . 

ജനൽ - സ്റ്റീൽ. 
- The conditions in G. 0 . (P ) 84/ 97 /PW & T dated, 

ചുമർ ഹൈഡെൻസിറ്റി സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് മേസൺടി. 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in KPWD regarding the Pre - qualification bids ഫ്ളോറിംഗ് സിറാമിക് ടൈൽ/ സിമന്റ് 
and tenders will remain unchanged and are equally 

കാലാവധി 24 മാസം. 
applicable to the above work also . The undersigned 
reserves the right to reject all or any of the tenders on മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള 
Pre - qualification bids without assigning any reasons. Price ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
preference of 10 % of the contract amount of the lowest നിന്നും 7 -3 - 2011 മുതൽ 9 - 3- 2011 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
quoted contractor may allowed to the tender submitted by 10.15 - നും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ 25,000 + വാറ്റ് അടച്ച് 
M /s Kerala State Construction Corporation Limited . All the അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി . ഡബ്ലു . 
rules in PWD regarding the tenders are applicale to this ഡി . 

യുടെ വെബ് സൈറ്റിൽനിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
tender also . 

അവസാന തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 

ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
-- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്മദ്ധ്യമേഖല, സൂഫണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് 
എഞ്ചിനീയർ കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 

ഡാഫ്റ്റായി ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി 

താണ്. ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 

15 - 3 - 2011, 4 മണി വരെയാണ്. 
ശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന്കുറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ 
എന്നിവരിൽനിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ 

സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് തുകയിൽനിന്നും 10 % 
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചു 

കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികള 
കൊള്ളുന്നു . ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം) താഴെ പറയുന്ന 
യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ദർഘാസ് 

ടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ (3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

പലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും 

പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകം 
കഴിഞ്ഞ 5 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക ഇടപാട് മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
തുക 180 ലക്ഷം കുറയാത്ത സമാ ന മായ സർക്കാർ മറ്റും യഥാവിധി കവറിന് മുകളിൽ എഴുതി, താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ( 1) ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ( ടേൺ ഓവർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു മുമ്പായി എത്തുന്ന 
കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. ( 2) അപേക്ഷകർ വിധത്തിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
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- 


EMD 


St. 
| No. 


Tender No. and Name of 

Work with PAC 


24, 700 


1 130 / 2010 - 11 -Supply, installation , testing 

and commissioning of LAN System , 
EPABX and Telephone cabling at Various 

Offices in MCS , Perumbavoor - 9 .85 lakh 
2 131/ 2010 -11 - Supply, installation , testing 

and commissioning of LAN System 
at Town Employment Exchange , Taluk 
Supply Office , Sub Treasury Office and 
Sub Registrar Office in MCS , Perumbavoor 
- 2 .40 lakh 


6,000 


ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാൽ തകരാർ മൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും 
കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാസു 
കൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 
ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറു കാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത 
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 മുദ 
പത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50,000 
നിരതദ്രവ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ 
സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
നിക്ഷേപിച്ചതോ, പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ 
യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിച്ച അവസാന ദിവസം 
വൈകിട്ട് 4.30- ന് തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാര 
ത്തിനും വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ച കരാറുകാ രു ടെയും 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുക യു ള്ളു . ചീഫ് എഞ്ചിനീയറു ടെ 
യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതായിരിക്കും. 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പവൃ ത്തിക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയവും 
തീയ തിയും ബന്ധ പ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറി യി രു ന്ന 
താ യി രി ക്കും . യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിര സിക്കു ന്ന തിനുള്ള അവകാശം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


- Cost of tender documents - 2 , 000 + VAT for 
Sl . No. 1 and 500 + VAT for Sl. No . 2. 

Last date of receipt of tender - 10 -3 - 2011. 

Class of tenderers - " C and above for Sl. No . 1 and 
- "D and above for Sl. No. 2 . 

Time of completion — 2 months. 

The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours from 1 - 3 - 2011 till 4 - 3 - 2011 upto 1 p . m . on 
application in writing and payment of cost of tender 
documents (not refundable ) either in cash or by money 
order or can be downloaded from the website of Kerala 
PWD upto the last date of receipt of tenders . Cost of 
tender form should be remitted as Demand Draft in favour 
of Superintending Engineer, PWD Buildings and Local 
Works, Central Circle , Thrissur. The EMD produced for 
each work should pledged in favour of Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works , Central Circle , 
Thrissur with name of work . The tenders will be opened 
on the last date of receipt at 4 . 30 p . m . in the presence of 
available tenderers. 

Along with the tender documents, attested copies of 
registration certificate of contractors should be enclosed . 
If the last date of receipt of the tender is to be declared 
as holiday , tenders will be received on the next working 
day according to the schedule fixed . Preliminary 
agreement should be enclosed duly filled and signed by 
the tenderers in stamp paper worth 100 . Tenders not 
complying with the above conditions will not be accepted . 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
to this tender also . Department is not responsible for any 
postal delay in receiving tenders . 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സസ്), സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, തൃശ്ശൂർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അർഹരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാന 

ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ 

കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയിക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ 
വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാന തീയതി 
4 മണിവരെയായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings & 
Local Works, 
Central Circle, Thrissur. 


| (Sd.) 
Superintending Engineer. 

( For and on behalf of 
the Governor of Kerala ). 


TENDER NOTICES 


- (1 ) 


No . D5-3703/80 /2010 . 

- 2nd February 2011 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited by the Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works , Central Circle , 
Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala from 
registered eligible class of contractors of PWD for the 
following work through Registered Post/ Courier Service . 
The tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last 
date of receipt of tender prescribed for the work . 
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നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


24,700 


2 


130 / 2010 - 11 - പെരുമ്പാവൂർ മിനി സിവിൽ 
സ്റ്റേഷനിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽസപ്ലെ, 
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് & കമ്മീഷനിംഗ് 
ഓഫ്LAN സിസ്റ്റം EPABX & ടെലിഫോൺ 
കേബിളിംഗ് മുതലായവ - 9.85 ലക്ഷം 
131/ 2010 -11- പെരുമ്പാവൂർ മിനി സിവിൽ 
സ്റ്റേഷനിലെ ടൗൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് 
എക്സ്ചേഞ്ച്, താലൂക്ക്ഓഫീസ്, സപ്ല 
ഓഫീസ്, സബ് ട്രഷറി, സബ് രജിസ്ട്രാർ 
ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ LAN സിസ്റ്റം 
സ്ഥാപിക്കലും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന 
പ്രവൃത്തികളും - 2.40 ലക്ഷം 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The work shall be completed in all respect in two 

months after handing over of the site . 
2 . Routing of all cables, location of junction boxes 

etc ., are to be done without affecting the 

aesthetic look of the building . 
3. Cables , conduits , connectors are to be supplied 

only of approved make and models and the 
samples to be provided and got approved before 

the commencement of the work . 
4. Top quality workmanship and neatness shall be 

maintained in cabling works and its termination in 

junction boxes. 
5. Quantity of items in the schedule may be varies 

subject to the site requirement and payment will 
be made to the actual quantity of the materials 

used for the work . 
6 . On site guarantee all the installation shall be One 

year after the successful completion and 

commissioning of the installations . 
7. All the terms and conditions in the tender shall 

be binding on the contractor [vide G . O . (P ) 245 / 
76/PW dated 19 -11 -1976). 


6, 000 


- (2 ) 
No . DE - 3 / 03 / 8172010 . 

- 8th February 2011 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited by the Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works, Central Circle , 
Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala from 
registered eligible class of contractors of PWD for the 
following works through Registered Post/Courier Service . 
The tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last 
date of receipt of tender prescribed for the work . 


EMD 


ദർഘാസ് ( പമാ ണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- ന് 
2, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 500 + വാറ്റ്. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
10 - 3 - 2011. 

- കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് - കമനമ്പർ 1- ന് " സി യും 
ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " ഡി യും ഉപരിയും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 2 മാസം. 

ദർ ഘാ സ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 1- 3-2011 മുതൽ 4- 3- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷി 
ച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി . ഡബ്ലു . ഡി .യുടെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് 
സന്നി ഹി ത രാ യിട്ടുള്ള കരാറു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം കരാ റു കാരുടെ 
രജിസ്ട്രേഷന്റെ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേ 
ണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
പണയപ്പെടുത്തിയതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് നൂറ് 
മുദ്രപത ത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന 
തുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Tender No. and Name of 

Work with PAC 


No . 


1 134/2010 - 11 - Supply, Installation , Testing 

and Commissioning of Public Address 
System , Class Room Speakers , Computer, 
Printer, LCD Projector, Digital Camera , 
School Timer, LCD TV etc. in Government 
LPS , Vavakkad , Ernakulam - 2 . 80 lakh 


| 7,000 


2 135/2010 - 11 -- Supply, Installation , Testing 

and Commissioning of Public Address 
System , Class Room Speakers, Computer, 
Printer, LCD Projector, Digital Camera, 
School Timer, LCD TV etc . in Government 
LPS, Chittattukara, Ernakulam - 2 .80 lakh 


7, 000 


Cost of tender documents — 600 + VAT. 
Last date of receipt of tenders — 10- 3-2011. 
Class of tenderer " D and above. 
Time of completion — 1 month . 
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The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours from 1 - 3 - 2011 till 4 - 3 - 2011 upto 1 p . m . on 
application in writing and payment of cost of tender 
documents (not refundable ) either in cash or by money 
order or can be downloaded from the website of Kerala 
PWD upto the last date of receipt of tenders . Cost of 
tender form should be remitted as Demand Draft in favour 
of Superintending Engineer , PWD Buildings and Local 
Works , Central Circle , Thrissur. The EMD produced for 
each work should pledged in favour of Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works, Central Circle , 
Thrissur with the name of work . The tenders will be 
opened on the last date of receipt at 4 . 30 p . m . in the 
presence of available tenderers . 

Along with the tender documents, attested copies of 
registration certificate of contractors should be enclosed. 
If the last date of receipt of the tender is to be declared 
as holiday, tenders will be received on the next working 
day according to the schedule fixed . Preliminary 
agreement should be enclosed duly filled and signed by 
the tenderers in stamp paper worth 100. Tenders not 
complying with the above conditions will not be accepted . 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
to this tender also . Department is not responsible for any 
postal delay in receiving tenders. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സസ്) , സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, തൃശ്ശൂർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അർഹരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാന 

ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ 

കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയിക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ 
വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായി 
രിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവസാന തീയതി 
4 മണിവരെയായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി- - 10 - 3- 2011. 
കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് " ഡി യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 1 മാസം. 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
- ഓഫീസിൽ നിന്നും 1-3 - 2011 മുതൽ 4 - 3- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി 
വരെ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷി 
ച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി. ഡബ്ല . ഡി .യുടെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കു 
ന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം കരാ റു കാ രു ടെ 
രജിസ്ട്രേഷന്റെ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേ 
ണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
പണയപ്പെടുത്തിയതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മാ യി രിക്ക ണം . പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത്ര ത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പി ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് 
സമർപ്പിക്കുന്ന തു മായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


| 1 


- No. D5-3703 / 85/ 2010. 

| 11th February 2011. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited by the Superintending 
Engineer, Buildings and Local Works , Central Circle , 
Thrissur on behalf of the Governor of Kerala from the 
registered eligible class of contractors of PWD for the 
following works through Registered Post/Courier Service. 
Tenders will be accepted upto 4 p . m . on the last date of 
receipt of tender prescribed for the work . 
Tender No. and Name of 

EMD 
Work with PAC 

(Civil work only ) 
1 142 / 2010 - 11 - Construction of Additional 

floor in Civil Station Building Ayyanthole 
| 110 lakh 

50, 000 
2 143/2010 -11 --IHRD Construction of 

Building for PG Block in Model Engineering 
College, Ernakulam 139 lakh 

50,000 
3 144/2010 - 11 - Government Law College, 

Thrissur — Construction of Research Centre 
Building at Ayyanthole, Thrissur - 
126. 5 lakh 

50.000 


134 / 2 010 - 11 - എറണാകുളം വാവക്കാട് 
ഗവൺമെന്റ് L . P . സ്കൂളിൽ പബ്ലിക്ക് 
അഡ്രസ്സ് സിസ്റ്റം, ക്ലാസ് റൂം സ്പീക്കർ, 
കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിന്റർ, LCD പ്രൊജക്ടർ, 
ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, സ്കൂൾ ടൈമർ, LCD 
ടി. വി. മുതലായവ സ്ഥാപിക്കലും കമ്മീഷൻ 
ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും - 2.80 ലക്ഷം 


No. 


7 ,000 


135 / 2 0 10 - 11 - എറണാകുളം ചിറ്റാട്ടുകര 
ഗവൺമെന്റ് L . P. സ്കൂളിൽ പബ്ലിക്ക് 
അഡ്രസ്സ് സിസ്റ്റം, ക്ലാസ് റൂം സ്പീക്കർ, 
കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിന്റർ, LCD പാജക്ടർ, 
ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, സ്കൂൾ ടൈമർ, LCD 
ടി . വി. മുതലായവ സ്ഥാപിക്കലും കമ്മീഷൻ 
ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും - 2.80 ലക്ഷം 


7 , 000 
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Cost of tender documents - 16,500 + VAT for Sl. No.1 , 
20 , 900 + VAT for Sl . No. 2 and 19 , 000 + VAT for 
Sl. No. 3 . 


2 143/ 2010 -17 - എറണാകുളം ഐ .എച്ച്.ആർ. ഡി . 

മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 
പി . ജി . ബ്ലോക്കിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
139 ലക്ഷം 


50,000 


3 144 / 2010 -1 - ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ്, 
തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോളിൽ റിസർച്ച് സെന്റർ 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 126. 50 ലക്ഷം 


50 ,000 


ദർ ഘാസ് ( പമാ ണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
- 16, 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 20 ,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 19 ,000 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി- - 14 - 3- 2011. 


| Last date of receipt of tender - 14 - 3 -2011 . 
Class of tenderers — ‘ A ’ Class . 

Time of completion — 12 months for Sl. Nos. 1, 3 and 
15 months for Sl. No. 2 . 

The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours from 7 - 3 - 2011 till 9 -3 - 2011 upto 1 p . m . on 
application in writing and payment of cost of tender 
documents (not refundable ) either in cash or by money 
order or can be downloaded from the website of Kerala 
PWD upto the last date of receipt of tenders. Cost of 
tender form should be remitted as Demand Draft in favour 
of Superintending Engineer, Buildings and Local Works, 
Central Circle , Thrissur. The EMD produced for each work 
should pledged in favour of the Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works, Central Circle , Thrissur with 
the name of work . The tenders will be opened on the last 
date of receipt at 4 . 30 p . m . in the presence of available 
tenderers . 

Along with the tender documents , attested copies of 
registration certificate of contractors should be enclosed . 
If the last date of receipt of the tender is to be declared 
as holiday, tenders will be received on the next working 
day according to the schedule fixed . Preliminary 
agreement should be enclosed duly filled and signed by 
the tenderers in Stamp Paper worth 100 . Tenders not 
complying with the above conditions will not be accepted . 
All the rules in PWD regarding the tenders are applicable 
to this tender also . Department is not responsible for any 
postal delay in receiving tenders. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ, ബിൽഡിംഗ് സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അർഹരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ 

പേര് ആലേ ഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയിക്ഷണിച്ചു 

കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് 
അവസാന തീയതി 4 മണിവരെയായിരിക്കും. 


കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് - " എ ക്ലാസ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1 - നും 
3- നും 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 15 മാസം. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 7 - 3 - 2011 മുതൽ 9 - 3 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ത്തിന്റെ വില രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള 
പി . ഡബ്ലു . ഡി.യുടെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്ന 
വിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തി നു വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
കരാ റു കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് തീയതി ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ദർഘാ സു കൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം ക രാ റു കാരുടെ 
രജി ട്രേഷന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം 
- ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

പേരിൽ പണ യ പ്പെ ടു ത്തി യതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു മാ യി രിക്ക ണം . പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ് 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതും 
നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
( സിവിൽ പണികൾ മാത്രം) 


( 1) 


1 142/ 2010 -1 - അയ്യന്തോൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

കെട്ടിടത്തിൽ അഡീഷണൽ ഫ്ളോർ 
നിർമ്മാണം - 110 ലക്ഷം 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings 
and Local Works , 
Central Circle , Thrissur. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


50, 000 


8th MARCH 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


267 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


7 ,500 


7 ,500 


7 , 500 


7 ,500 


നമ്പർ ഡി. ബി . - 1/ 92. 

- 2011 ഫെബ്രുവരി 17. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ താഴെ 
പറയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് 2011 മാർച്ച് 16 -ാം തീയതി 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാ 
രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 14 - 3 - 2011 മുതൽ 
വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാ വു ന്ന 
താ ണ് . ദർഘാസു കൾ 16 - 3 - 2011 വൈകു ന്നേരം 4. 30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത ക്ലാസ് " ഡി - യും അതിനു 
മുകളിലും. ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും കരാറുകാർക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ “ www.keralapwd. gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 
ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില തൃശ്ശൂർ സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് 
സബ്ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 
മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കു 
കളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരി 
ക്കു ന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകളും ഡാറ്റും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
അംഗീകൃത കൊറിയർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
(1) 


(1) 
9 37 / 2010 - 11 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽകോളേജ് 

ക്യാംപസിലെ സെന്റർ ഫാർമസി ബിൽഡിംഗിന്റെ 
അടിയന്തിര ചോർച്ച തടയലും സ്റ്റോറേജ് 

നിർമ്മാണവും - 3,00,000 
| 10 38 / 2010- 17 ടി " സി ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 

( സി 2 മുതൽ സി 12 വരെ) അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 3,00 , 000 
39 / 2010 -1 ടി ന്യൂ മെഡിക്കൽകോളേജ് 
ഹോസ്പ്പിറ്റലിലെ ബ്ലഡ്ബാങ്കിലെ അത്യാവശ്യ 
സിവിൽ വർക്സ് - 3, 00 ,000 
40/ 2010 - 11 - ടി ഡേ കെയർ സെന്റ റിനു 
- ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - 3,00,000 
13 41/2010 - 11 - തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ 

എഡ്യൂക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് 
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ 
അത്യാവശ്യ പണികളും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ 
പരീക്ഷാ ഹാളിന്റെ ഗ്രിൽ നിർമ്മാണവും - 

1, 00, 000 
14 42 / 2010 - 11- രാമവർമ്മപുരം ഓഫീസിന്റെയും 

ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെയും 
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 

3,00 ,000 
15 43 / 2010-11 - തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നിക്കൽ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ 
സയൻസ് ബ്ലോക്കിന്റെ മുകൾഭാഗം ട്രസ്സ് 
നിർമ്മാണം - 3,00,000 
44 /2010 - 1 - തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജിലെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ 

ഹൈ വോൾട്ടോജ് സ്റ്റാഫ് റൂം , മെക്കാനിക്കൽ 
ലബോറട്ടറി എന്നിവയിലെ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3,00,000 


2 , 500 


7 . 500 


7 , 500 


16 . 


7 ,500 


1, 850 


7 ,500 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികു തിയടക്കം) - 
കമനമ്പർ 1- നും 13 - നും 417 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 625. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി 3 മാസം. 

കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


7, 500 


7 ,500 


1 29 / 2010 -17 -തൃശ്ശൂർ മുളംകുന്നത്തുകാവ് 

മെഡിക്കൽകോളേജ് ക്യാംപസിലെ ഫിസിക്കൽ 
എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മേൽക്കൂര 
യുടെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

- 73, 000 
2 30/ 2010-1 ടി ഇന്റേർണൽ റോഡുകളുടെ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (റീച്ച് 1 ) - 3,00,000 
31/ 2010-1 - ടി ഇന്റേർണൽ റോഡുകളുടെ 
-- അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (റീച്ച് 2 ) - 3,00 ,000 
32/ 2010 - 1 --തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽകോളേജ് 
ക്യാംപസിലെ “എൻ ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ 

സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം - 3, 00,000 
5 33 / 2010 -11 - ടി പത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ടു 

മെന്റിലെ ക്യൂബിക്കൾസ് നിർമ്മാണം - 

3,00 ,000 
- 6 34/ 2010 -11 -തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

ടെപ്പ് 4 ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കാർ ഷെഡ് 
നിർമ്മാണം - 3,00 ,000 
35 / 2010 - 1 - തൃശ്ശൂർ മുളംകുന്നത്തുകാവ് 

മെ ഡി ക്ക ൽ കോ ളേ ജ് ക്യാം പ സില 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഫോൾസ് 
സീലിംഗ് നിർമ്മാണം- 3,00, 000 
36/ 2010 - 1 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽകോളേജ് 
ക്യാംപസിലെ ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ 
വാർഡ്- II - ലെ അടിയന്തിര ചോർച്ച തടയലും 
സ്റ്റോറേജ് പെയ്സ് നിർമ്മാണവും 
3, 00 , 000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് അസിന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ്ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ- 1. 

എഞ്ചിനീയർ. 


7 ,500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


7 ,500 


7, 500 


നമ്പർ ഇ . ഡി. ടി. ( ടി) 14 / 2010 - 11. 2011 ഫെബ്രുവരി 18 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇല ക് ടി ക്കൽ ഡിവിഷൻ, ത്യശ്ശൂ ർ താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ രജി സർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത നിർമ്മാ താ ക ളു ടെ ഏജൻ സി യിൽനിന്നും 
14 - 3 - 2011 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 


7 ,500 
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നിരതദ്രവ്യം 


- (1) 


(2 ) 


കമ 
നമ്പർ 


ജോലിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


20 തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട പി. ഡബ്ളിയു . ഡി. 

ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ടി - 69,466 


- ( 1) 


1,800 


2 ,600 


5,000 


5, 000 


4 ,800 


3 ,700 


- 5 , 000 


3 ,700 


28 


3 ,700 


1 . 500 


1 ത്യശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അനാറ്റമി 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിസർച്ച് ലാബിൽ എ . സി . 
യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ- 2,57, 228 

6, 500 
2 ടി സബ് സ്റ്റേ ഷന്റെ അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികളും 

കെ . എസ്. ഇ . ബി.- യുമായുള്ള കോൺടാക്റ്റ് 
ഡിമാന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളും 
1, 97 , 946 

5 ,000 
3 തൃശ്ശൂർ ഒല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 73 ,600 

1, 900 
തൃശ്ശൂർ കൊരട്ടി ഗവൺമെന്റ് കുഷ്ഠരോഗാശുപ്രതി 
യിൽ വനിത വാർഡ് നമ്പർ 5 - ഉം , 6- ഉം ഒ . പി. 

ബ്ലോക്കും പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- 2,00,000 5,000 
5 ടി മെയിൽ വാർഡ് 11, 12 ടി - 1,49, 500 3,800 
6 ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്ലബോറട്ടറി, 
- നഴ്സ് റൂം , റേഷൻ സ്റ്റോർ എന്നിവയുടെ ടി 
1,72, 500 

4 , 400 
| 7 ടി ഫീമെയിൽ വാർഡ് 1, 2, 3, ടി 
- 1,76 ,000 

4, 400 
8 തൃശ്ശൂർ- ചാലക്കുടി- പനമ്പിള്ളി വനിത ഹോസ്റ്റൽ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,70 ,000 

4, 300 
9 ടി പഴയ ബ്ലോക്ക് ഒന്നാം നില പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണവും കൂട്ടിചേർക്കലും - 2,98,400 
10 തൃശ്ശൂർ വലപ്പാട് വ്യവസായ പരിശീലനകേന്ദ്രം 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,33,317 

3, 400 
11 ത്യ ശ്ശൂ ർ വ ല പ്പാട് ഗാ മ പ ഞ്ചാ യ ത്ത് 

5 അംഗ ന വാടികളുടെ ( 93, 96, 99 , 100, 101) 
വൈദ്യുതീകരണം - 86,199 

2 ,200 
12 തൃശ്ശൂർപൂത്തോൾ എക്സൈസ് അക്കാഡമി 
ഡപ്ലക്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വൈദ്യുതീകരണം - 
1,55 ,000 

3 ,900 
13 തൃശ്ശൂർ പോലീസ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 

ഓഫീസ് പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- 1,17,607 3,000 
14 തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് 

ഓഫീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 1/1, 11 /1, 1/3- ഉം പോലീസ് 
ക്വാ ർ ട്ടേഴ് സ് 2 6 - ഉം ( 4 എണ്ണം) പു ന ർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,92,911 

4, 900 
15 ടി പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 2, 12എ , 28എ , 
32എ , 33 (5 എണ്ണം) ടി - 1,88 ,268 

4, 800 
16 ടി പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 8, 8എ , 15, 15എ , 
18 ( 5 എണ്ണം) ടി - 1,88,268 

4, 800 
17 ടി പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 18എ , 14, 14എ , 
9, 9എ ( 5 എണ്ണം) ടി - 1,88, 268 

4 , 800 
18 ടി പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 21, 32, 23 , 17, 
11 (5 എണ്ണം) ടി - 1,88,268 

4 ,800 
19 ടി പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 3, 3എ , 19, 19എ , 
- 2എ ( 5 എണ്ണം) ടി - 1,88,268 

4, 800 


21 ടി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് ടി - - 1,02,313 
22 ടി ഫയർസ്റ്റേഷൻ ടി - 1,99,220 
23 തൃശ്ശൂർ കൊരട്ടി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 

കോളേജിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ ലൈബ്രറി 
പോളിമർ സയൻസ് ലാബ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
ലാബ് എന്നിവയുടെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും 

കൂട്ടിച്ചേർക്കലും- 1,96,335 
24 ടി ഓഫീസ് സ്റ്റോർ, കെമസ്ട്രി ലാബ് 

എന്നിവയുടെ ടി - 1,89, 884 
-- ടി ഒന്നാംനില ഡായിംഗ് ഹാൾ, ക്ലാസ്സ് റൂം 
- എന്നിവയുടെ ടി - 1,46,408 
26 ടി ക്ലാസ് റൂം , ഡിജിറ്റൽ ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ 

ലാബ് എന്നിവയുടെ ടി - 1,96 ,958 
- തൃശ്ശൂർ കണ്ടാണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
അംഗ ന വാ ടികളുടെ വൈദ്യു തീ ക രണം 
( 9 എ ണ്ണം) 112, 113 , 114 , 115, 116 , 117 , 118 , 
119 & 121) - 1,47,321 
-- തൃശ്ശൂർ കണ്ടാണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

അംഗ ന വാ ടി കളുടെ വൈദ തീ ക ര ണം 
( 9 എണ്ണം) 122, 123, 124, 125, 126, 127 , 128 , 

129, & 132) - 1, 47,321 
29 തൃശ്ശൂർ കല്ലൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് വൈദ്യുതീ 

കരണം - 54, 830 
30 തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് 

അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കളും കേബിൾ മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കലും - 63, 141 
തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പുതുക്കി 
പണിത മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസ് വൈദ്യുതീ 
കരണം - 1, 40 ,000 
എറണാകുളം തൃക്കാക്കര ബോർസ്റ്റൽസ്കൂൾ 

വനിത ബ്ലോക്ക് വൈദ്യുതീകരണം - 1,23,030 
33 പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാംപാറ ഗവൺമെന്റ് 
ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിൽ 
വൈദ്യു തീ ക ര ണവും സീലിംഗ് ഫാൻ 
സ്ഥാപിക്കലും - 2,98,564 
-- പാലക്കാട് ഷൊർണൂർ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സിൽ 

പാനൽ ബോർഡ് നവീകരണവും പുതിയ 
വെബ് ഓഫ്സൈറ്റ് മെഷീനുവേണ്ടി അധിക 

വൈദ്യുതീകരണവും - 2,40,226 
- ഇടുക്കി മുട്ടം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് 

കോളേജ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ വൈദ്യുതീ 
കരണം - 1,86,124 


1,400 


1, 600 


1 


3, 500 


3, 100 


7, 500 


- 6 ,100 


35 


4,700 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1, 9, 33, 
ഇവയ് ക്ക് 600 + വി . നി ., കമ ന മ്പർ 34 - നും 35 - നും 
500 + വി. നി ., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 400 + വി . നി . 
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- പ്രവൃത്തി തീർക്കുവാനുള്ള കാലാവധി 30 ദിവ സ 
മാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ 
പറയുന്ന ഓഫീസിൽനിന്നും അന്നേ ദിവസം ഒരു മണിവരെ 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാ ണ് . ദർഘാസിനെ സംബ ന്ധിച്ച് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഓഫീസ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ( ഒപ്പ്) 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
തൃശ്ശൂർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + ( വാറ്റ്). 

കരാ റു കാ രന് വേണ്ട യോഗ്യത - ഡിയും അതി നു 
മുകളിലും. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി കമനമ്പർ 2 - നും 4- നും 2 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം. 

-- പണികളുടെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ, ഷെഡ്യൂൾ എന്നിവ 
3- 3 - 2011 മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ 
നിന്ന് ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാ വു ന്നതും അ സി സ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്ന് നേരിട്ട് 
ദർഘാസിന്റെ വില ഒടുക്കി വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച് 
ടെണ്ടറുകൾ, ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ ( പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകൾ) സഹിതം 
ടെണ്ടർ ദിവസം 10 - 3 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 
തപാൽ, അംഗീകൃത കൊറിയർ സർവീസ് എന്നിവ വഴി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഷെഡ്യൂൾ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന കരാറുകാർ ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് 
ഡിവിഷൻ, ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്ന അഡസ്സിൽ മാറാവുന്ന 
ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാ 
ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ, 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ടെണ്ടർ ദിവസം ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
ഇപ്പോൾ നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും 
ബാ ധ ക മാ യി രിക്കും. കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി .3 - ടി . 1/ 2007 . 

2011 ഫെബ്രുവരി 14 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കെട്ടിട 
ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കായി " ഡി ക്ലാസും അതി നു 
മുകളിൽ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 25 / 2010 - 11 - കൊടു ങ്ങ ളൂർ ടെക് നി ക്ക ൽ 

ഹൈ സ്കൂ ളിന്റെ 2010 - 11 - ലെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2,05 ,100 

5 ,200 
2 26 / 2010 - 11 - കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ റീജിയണൽ 
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസുമിനേഷൻ സെന്ററിന്റെ 
കെട്ടിട ത്തിന്റെ റൂഫിലെ ചോർച്ച മാറ്റുന്ന 
ജോലികളും ജീപ്പ് ഷെഡ് നിർമ്മാണവും 
| 2 , 00, 000 

5 ,000 
3 27 / 2010 - 11 - ചാലക്കുടി പി. ഡബ്ളിയു . ഡി. 

മെക്കാനിക്കൽ സബ് ഡിവിഷന്റെ അടിയന്തിര 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 75,000 

1, 900 
28 /2010- 11 - കൊടുങ്ങല്ലൂർ റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ 
വാട്ടർ സപ്ലെ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സാനിറ്ററി 
അറേഞ്ചുമെന്റുകളുടെയും ടി - 75, 000 

1,900 
5 29 / 2010 - 11 - കൊടു ങ്ങ ളൂർ മജി സ് ട്രേറ്റ് 

കോടതിയിൽ റാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കൽ ( മൈനർ 
മെയിന്റനൻസ്- യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഗ്രാന്റ് ഹെഡ് 
18 - മെയിന്റനൻസ് - 50, 000 

1,300 
6 30 / 2010 - 11 - കൊടു ങ്ങ ളൂർ മു ൻ സിഫ് 

കോടതിയിൽ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ 
ജോലികൾ ( മെ നർ മെയിൻനൻ സ് - 
യൂ ട്ടി ലെ സേ ഷൻ ഗാന്റ് ഹെഡ്- 18 - 
മെയിന്റനൻസ്- 50,000 

1,300 


പുനർലേല പരസ്യം 
നമ്പർ എ .1/ എ .എൽ./ 2010 - 11. 

2011 ഫെബ്രുവരി 16. 
-- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് വിഭാഗം, മഞ്ചേരി 
ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ പൊന്നാനി റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ 
പരി സ രത്ത് സൂക്ഷിച്ചി രി ക്കുന്ന ഉപ യോ ഗ ശൂ ന്യ മായ 
റോഡ് റോളർ ( നമ്പർ ജി. ഡി. 278 ), ടാർ ബോയിലർ എന്നിവ 
മഞ്ചേരി റോഡ് സ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് പരിസരത്തുവച്ച് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പര സ്യമായി 15 - 3 - 2011 -ാം തീയതി 
12 മണിക്ക് ലേലംചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവ 
യുടെ അവകാശം ലഭിക്കുന്നതിനായിമഞ്ചേരിയിൽ മാറാവുന്ന 
5,000- ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ എടുത്തത് നിരതദ്രവ്യമായി അടക്കംചെയ്ത് ക്വട്ടേഷനു 
കളും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ക്വട്ടേഷനുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് 
തപാലിൽ ലേലദിവസത്തിന് തലേദിവസം വൈകുന്നേരം 
4.30 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ലേലത്തെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊന്നാനി 
റോഡ്സ് സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, റോഡ്സ് വിഭാഗം, 

- ( ഒപ്പ്) 
മഞ്ചേരി. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 
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PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. D6-2900/2008. 

| 9th February 2011 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited under two cover system 
for and on behalf of the Governor of Kerala by the 
undersigned from ‘ A ’ Class or equivalent registered 
contractors (individual/firm ) of the Kerala, Tamil Nadu , 
Karnataka, Andrapradesh , Goa States and Pondichery, 
Daman and Due, Union Territories upto 4 p . m . on 
4 - 4 - 2011. Technical bids shall be opened by the 
Superintending Engineer or by an authorized Officer on 
the same day at 4 . 30 p . m . in the presence of tenderers 
present. Tenders will be received by post only. Tenders 
sent by Courier Service will not be accepted . 

The Technical bids will be examined and decided by 
the Chief Engineers Tender Committee and list of 
qualified bidders will be approved , Financial bids of 
prequalified bidders shall be opened under due intimation 
to the qualified bidders . 

Technical bid and Financial bid shall be enclosed 
in separate covers superscribing “ Technical Bid ” and 
“ Financial Bid ” as the case may be and both covers 
along with cover containing the EMD and Preliminary 
agreement shall be enclosed in a single sealed envelope 
superscribing the name of work . 

Tender No. and Name of work with PAC — 24 /2010 - 11 — 
CRF - 2010 - 11 - Improvements to Feroke Karuvanthuruthi 
road - 330 lakh . 

Bid security - 6.60 lakh. 
Cost of tender documents — 25 ,000 + VAT. 
Time of completion — 12 months. 

The tender schedule is published in the official website 
of Public Works Department (www .pwd .kerala.gov.in ) and 
can be downloaded . 

Other tender documents are to be purchased from 
the office of the undersigned from 21 -3 - 2011 to 1 p . m . on 
23 - 3 - 2011 on payment of cost of tender documents by 
Money Order or in cash along with a request in writing. 
A pre bid meeting will be held on 28 -3 -2011 at 11 a. m . at 
this office . 


(a ) Details of special machineries required are as 

follows: 
(i) Vibratory roller 8 - 10 T . 
( ii) H .M . Plant-appropriate capacity. 
( iii) Paver Finisher hydrostatic with sensor 

attachment. 
(iv) Smooth wheeled/ tandom roller-8 - 10 T. 

(v) Front end loader 1 cum capacity. 
No tender on joint venture arrangement is 
- acceptable. 

The original receipt of schedule shall be attached 
along with the tender. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദേശീയപാത സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ, നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് താഴെ 

കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണ്ണാടകം, 
ആന്ധാപ്രദേശ്, ഗോവ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പോണ്ടിച്ചേരി, ഡാമൻ, 
ഡിയു എന്നീ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ “ എ ക്ലാസ്സ് തത്തുല്യ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും (വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം) മത്സരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ളമുദ്രവച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മുൻകൂർ യോഗ്യത ദർഘാസുകൾ 
( ഇരട്ട കവർ രീതി) ക്ഷണിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ 
4 - 4 -2011 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് തൽസമയം ഹാജരായുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് അടങ്ങിയ 
കവർ മാത്രം തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . കൊറിയർ സർവ്വീസ്വഴി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

-- കരാ റു കാരുടെ മുൻകൂർ യോഗ്യത ബന്ധ പ്പെട്ട 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് യോഗ്യത 
നിർണ്ണയിക്കുന്നതും യോഗ്യതരായ കരാറുകാരുടെ ദർഘാസുകൾ 
( ഫി നാൻ ഷ്യൽ ബിഡ്) മാത്രം മുൻകൂർ അറിയിച്ച് 
തീയതിയിലും സമയത്തും ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് വിവരങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്/ ഫിനാൻഷ്യൽ 
ബിഡ് മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രത്യേക കവറുകളിൽ അടക്കം 
ചെയ്ത മുദ്രവച്ചതും ജോലിയുടെ പേര് മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
മറ്റൊരു ക വ റിൽ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ജോലിയുടെ 
ആവ ശ്യ മായ നിരതദ്രവ്യവും പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റും 
പ്രത്യേക കവറിൽ ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ്നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഏകദേശ അടങ്കൽ 
തുകയും- 24 / 2010 - 11 - സി . ആർ.എഫ്. 2010 - 11 - ഫറോക്ക് 
കരുവൻതുരുത്തി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 330 ലക്ഷം. 

ബിഡ് സെക്യൂരിറ്റി - 6.60 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - 25,000 + വാറ്റ്. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളുകൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
630GBJOolo bomoOn108 MIM (www .pwd.kerala .gov.in ) 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും 
വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 21- 3- 2011 മുതൽ 23- 3 -2011 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. പ്രീ ബിഡ് മീറ്റിംഗ് 28 - 3 - 2011 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നടത്തുന്നതാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. This work is to be completed within time 

schedule furnished . 
2. The prospective tenderer ( individual or firm ) have 

to mobilize the required machinery for the work 

by themselves. 
3. Prospective tenderer should have completed at 

least one work of similar nature costing atleast 
40 % the PAC of the work tendered during the 
last five years. 
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- പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


1 


2 
3 23/2010 - 11 — CRF -2010 -11 — Improvements 

to Karipoor Airport- Edavannappara, 
Thrikalayoor, Mahasivakshetram , 
Nellikkaparamba road between 
Km . 0 /00 to 6 / 00 — 515 Lakh 


10 . 30 Lakh 


1. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി മുകളിൽ കാണിച്ച സമയപരിധി 

ക്കുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ഈ പ്രവർത്തിക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ 

( വ്യക്തി/ സ്ഥാപ നം ) പ്രവർത്തിക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്വയം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. പ്രവർത്തിക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേ ശി ക്കുന്ന 
കരാറുകാർ ( വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടങ്കൽ തുകയുടെ 40 ശതമാനം 
തുകയ്ക്ക് മേൽ വിവരിച്ച പണികൾക്ക് സമാനമായി 
ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായി 
Olomo. 


Cost of document — 25 ,000 + VAT. 
Period of completion — 12 months. 


3. ( 20 ) M ( Udomloš Boutojalom ( GOJA OLIO 

mbellach . 
(i) Gonoš aldnů zhorša 
( i ) ou1m1 ( 66aO +( Cuba Togo mở 

-- സെൻസർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
(iii) UCLMIQOV 60338 (8 0008 10 somo 2100 ) 
( iv ) MÜDod Mon /SomôWO G0338 (8 - 10 somo ) 

(v ) long cong ceiwo 1 
4. സംയുക്ത സംരംഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെണ്ടർ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
5. 38neo mô Col296m 683 CÔ Q1060370 0123639 

രസീതുകളുടെ “അസ്സൽ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
PWD NH North Circle , 
Kozhikode . 
Ph ./Fax : 0495 - 2722268 . 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


2. The tender schedule ( financial bid ) is published in the 

official Website of Public Works Department 

(www .pwd.kerala.gov. in ) and can be down loaded . 
3. Other Bidding documents are to be purchased from 

the Office of the Superintending Engineer , 
National Highway North Circle, Kozhikode during 
office hours from 21- 3 -2011 to 1 p . m . on 23 -3 -2011 
for a non -refundable fee as indicated , in the form 
of Cash or Demand Draft on any scheduled bank 
payable at the State Bank of India , main Branch 
Kozhikode in favour of the Personal Assistant to 
the Superintending Engineer National Highway, 
North Circle , Kozhikode . Interested bidders may 
obtain further information at the same address. 
Bidding documents requested by mail will be 
despatched by registered /speed post on payment 
of an extra amount of 300 . The tendering 
authority will not be held responsible for the delay 
if any, in the delivery of the documents or 

non receipt of the same. 
4. Bids must be accompanied by security of the amount 

specified for the work in the table , payable at 
Kozhikode and drawn in favour of the Superin 
tending Engineer, National Highway, North Circle , 
Kozhikode . Bid security will have to be in any 
one of the forms as specified in the 
Standard Bidding Document and shall have to be 

valid for 45 days beyond the validity of the bid . 
5. Bids must be delivered to the Superintending Engineer, 

PWD , National Highway, North Circle, PWD 
Complex , IV Floor, Kannur Road , Kozhikode 
673 001 before 4 p . m . on 4 -4 - 2011. If the office 
happens to be closed on the date of receipt of 
the bids as specified , the bids will be received on 
the next working day at the same time and 
venue . Technical bids will be opened at 11.30 a.m . 
on 11 -4 -2011 at the Office of the Chief Engineer, 
PWD, National Highway, Thiruvananthapuram . 
Any change in this regard will be intimated to the 

bidders . 
6. A pre bid meeting will be held on 28 - 3 - 2011 at 

11 a . m . at the office of the Superintending 
Engineer, PWD , National Highway, North Circle, 
Kozhikode to clarify the issues and to answer 
questions on any matter that may be raised at 
that stage as stated in Clause 9 . 2 of ‘Instructions 
to Bidders of the bidding document. 


NATIONAL COMPETITIVE BIDDING 


No . D6 -2900/2008. 

7th February 2011. 
1. The Superintending Engineer , PWD , NH North Circle, 
Kozhikode invites bids from eligible ‘ A ’ class registered 
contractors for the construction of works and eligible bid 
ders may submit bids for the work . 


Bid 


No. 


Security 


Package No. 
Name of works and 
Approximate value of work 

2 


3 


1 21/2010 - 11 — CRF -2010 -11 — Improvements 

to Km . 0 /00 to 15 / 00 of Hosdurg 
Panathur road (SH 56 ) — 852 Lakh 


17 . 10 Lakh 


2 22/2010 -11 — CRF -2010 -11 — Improvements 

to Manjeswaram Ukkada road from 
Km . 25 /000 to 39/500 — 525 Lakh 


10 .50 Lakh 
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7. Other details are available in the Bidding 

- Documents . 
8. Bids will be received only by post . The tendering 

authority will not be responsible for any postal 

delay. 
9 . Time of opening of Financial bids will be 

intimated later. 
10. Technical bids and Financial bid shall be 

enclosed in 2 separate sealed covers super 
scribing “ Technical Bid ” and “ Financial Bid ” as 
the case may be and shall be enclosed in a single 
sealed envelope superscribing the name of work . 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ദേശീയപാത വിഭാഗം,ഉത്തരമേഖല, 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട്, താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് " എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള യോഗ്യരായ 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കരാറുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 


കമ 
നമ്പർ 


- പാക്കേജ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


ബിഡ് 
സെക്യൂരിറ്റി 


4. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഉത്തരമേഖല , ദേശീയപാത 

വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്നവരുടെ പേരിൽ മാറാവുന്ന 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ചതായ ബിഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രമാണ 
ത്തോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . ബിഡ് 
സെക്യൂരിറ്റി “ ബിസ്സിങ്ങ് ഡോക്യൂമെന്റി ൽ പ്രസ്താവി 
ച്ചതായ തരത്തിലുള്ളതും, ബിസ്സിങ്ങിന്റെ കാലാവധി 
കഴിഞ്ഞ് 45 ദിവസം വരെ സാധുതയുള്ളതുമായി 
രിക്കണം. 
5. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 

നാ ഷ ണൽ ഹൈവേ നോർത്ത് സർക്കിൾ, 
പി. ഡബ്ലു . ഡി . കോംപ്ലക്സ്- IV ഫ്ളോർ, കോഴിക്കോട് 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 4 - 4 - 2011 - ന് 4 മണിക്ക് മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. വല്ല കാരണവശാലും പൂരിപ്പിച്ച് 
ബിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട ദിവസം അവധിയായി പ്രഖ്യാ 
പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയത്ത് ബിഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 11- 4 - 2011 - ന് രാവിലെ 11. 30 - ന് 
ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ , ദേശീയ പാത വിഭാ ഗം , 
തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിൽ വച്ച് തുറക്കുന്നതാണ്. 
ഇതിൽ എന്തെ ങ്കിലും വ്യതി യാ ന മു ണ്ട ങ്കിൽ 

കരാറുകാരെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
6. ബിഡിങ്ങ് ഡോക്യു മെന്റിൽ അനു ബന്ധം 9 . 2 - ൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സംശയങ്ങൾക്കും, നിവാരണ 
ങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രി - ബിഡ് മീറ്റിംഗ് 28 - 3- 2011- ൽ 
11 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഉത്തരമേഖല 
ദേശീയ പാത വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ 
നടത്തുന്നതാണ്. 
7. മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങൾ ബിസ്സിംഗ് ഡോക്യുമെന്റിൽ 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
തപാലിൽ അയച്ച പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ താമസം 
നേരിട്ടാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് ഒരു വിധത്തിലും 
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
9. ഫൈനാൻഷ്യൽ ബിഡ് തുറക്കുന്ന സമയം പിന്നീട് 

അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
10 . ദർഘാസ് വി വ ര ങ്ങ ൾ “ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്?? 
- “ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബിഡ് എന്നീ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
പ്രത്യേക കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത്, ജോലിയുടെ 
പേര് മേലെഴുത്തോടുകൂടി മറ്റൊരു കവറിൽ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


1 


21 / 2010 -1 - സി .ആർ.എഫ് . 2010 -1 -- 
ഹോസ്ദുർഗ് പാണത്തൂർ റോഡ്(SH 56) 
കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 15 / 000 വരെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 852 ലക്ഷം 


17 . 10 ലക്ഷം 


2 


22 / 2010 - 11 - ടി മഞ്ചേശ്വരം ഉക്കട റോഡ് 
കി . മീ . 25/ 000 മുതൽ 39 / 500 വരെ ടി 
525 ലക്ഷം 


10 . 50 ലക്ഷം 


3 23 / 2010 - 1 - ടി കരിപ്പൂർ-എയർപോർട്ട്, 

എടവണ്ണപ്പാറ, തൃക്കലയൂർ, മഹാശിവ 
ക്ഷേത്രം, നെല്ലിക്കാപറമ്പ് റോഡ് 
കി . മീ . 0 / 00 മുതൽ 6/ 00 വരെ ടി 
515 ലക്ഷം 


10 . 30 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - 25, 000 + VAT. 
കാലാവധി- 12 മാസം. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
NH North Circle , 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


2 . ടെണ്ടർ ഷഡളു കൾ ( ഫി നാൻ ഷ്യൽ ബിഡ്) 

പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക 
വെബ് സൈറ്റിൽനിന്ന് ( www.kerala .pwd. gov.in ) 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 
3. മറ്റ് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ഉത്തരമേഖല ദേശീയപാത 
വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ നിന്നും 21 - 3 - 2011 
മുതൽ 23 - 3 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ പ്രമാണങ്ങ 
ളുടെ വിലയായ മേൽ പ്രസ്താവിച്ച തുക രൊക്കം 
പണമായോ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ 
ബ്രാഞ്ച്, കോഴിക്കോട്- 1- ൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേരിൽ മാറാ വുന്ന 
ഏതെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
മേൽ അഡ്രസ്സിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാലിൽ 
പമാ ണ ങ്ങൾ ലഭിക്ക ണമെങ്കിൽ 300 അധികം 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ അയച്ച പ്രമാണങ്ങൾ 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലഭിക്കുവാൻ താമസം 
നേരിട്ടാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കു 
ന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 58/ 2010 -11] 
നമ്പർ ഡി. സി.- 13 / 190/ 2010 . 

2011 ഫെബ്രുവരി 23. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
- നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാ സു കൾ 11 - 3 - 2011 

വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
അന്നേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
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കമ 
നമ്പർ 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 11- 3- 2011, 
4 . 30 മണി. 


അപഗ്രഡേഷൻ വർക്സ്- സ്റ്റേജ് III പ്രവർത്തികൾ 


കരാറുകാർക്കു വേണ്ട യോഗ്യത - പൊതു മ രാ മത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 


- നിർമ്മാണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെയും 
കമനമ്പർ 10 - നും 4 മാസം, കമനമ്പർ 6 - ന് 2 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 8 - നും 9 - നും 8 മാസം. 


കാസർഗോഡ് ജില്ല 
1 ബന്ദടുക്ക -മനടുക്ക - കോളിച്ചാൽ റോഡ് കി . മീ. 0 / 000 

മുതൽ 9/ 300 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 55 ലക്ഷം 
2 കാന ത്തൂർ- എ ര ഞ്ഞിപു ഴ -കുനി ക്കോൽ റോഡ് 

കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 10 / 2 00 വരെ അ ഭി വ ദ്ധി 

പ്പെടുത്തൽ - 56 ലക്ഷം 
മലപ്പുറം ജില്ല 
3 എടക്കര- അമരമ്പലം-മാണിയമ്പലം റോഡ് കി . മീ . 10 / 600 
മുതൽ 11/ 600, 19 / 000 മുതൽ 21/ 800 വരെ അഭിവൃദ്ധി 

പ്പെടുത്തൽ ( എ ട ക ര - മൂ ത്തടം - ക രു ളായി റോഡ് 
ഉപരിതലം പുതുക്കൽ) - 57 ലക്ഷം 
4 മഞ്ചേരി-പൂക്കോട്ടൂർ റോഡ് കി . മീ . 0 / 100 മുതൽ 1/050 
വരെ പുനരുദ്ധരിക്കലും ഡയിനേജ് നിർമ്മാണവും - 
75 ലക്ഷം 


- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ “ www.kerala.pwd.gov.in - ൽ ഹോം പേജിൽ 
“Latest Tenders- Read More എന്ന ലിങ്കിൽ തുറക്കുന്നതിന് 
അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ഫോറങ്ങൾ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പി 
- ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്ത ര മേ ഖല, കോഴിക്കോട് 
എന്നവർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക കരാർ, രജിസ്ട്രേഷന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി എന്നിവ സഹിതം ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളു . 
തപാലിലുണ്ടാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി 
യായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


പാലക്കാട് ജില്ല 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, 
ഉത്തരമേഖല , 

(ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 


- 5 ഒഴിവു പാറ - പന്തളംപുള്ളി റോഡ് കി. മീ . 0 / 000 മുതൽ 

1/ 400 വരെ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ - 56 ലക്ഷം 
കോഴിക്കോട് ജില്ല 
6 അ പ്ഗ ഡേ ഷൻ വർക് സ് 2010 - 11 - ആ രാ മ്പം - 
കാഞ്ഞിരമുക്ക് റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 7 / 500 വരെ 
ഉ പ രി തലം പു തു ക്കൽ ( പു നർ ദർഘാ സ്) 

- 80.50 ലക്ഷം 
7 അപ്ഗ്ര ഡേഷൻ വർക്സസ് 2010 - 11 - ഫറോക്ക്-മണ്ണൂർ- 

കടലുണ്ടി റോഡ് കി . മീ . 2 / 700 മുതൽ 7 / 600 വരെ 
അ ഭി വ്യ ദ്ധി പ്പ ടു ത്ത ൽ ( പു ന ർ ദ ർ ഘാ സ് ) 

- 89 .82 ലക്ഷം 
വയനാട് ജില്ല 
8 കല്ലൂർ- നസികൊല്ലി റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 5 / 600 

വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 197 ലക്ഷം 
9 കാക്കവയൽ- കാര്യമ്പാടി- കേണിച്ചിറ -പുൽപ്പള്ളി റോഡ് 

കി . മീ . 7 / 500 മുതൽ 17 / 500 വരെ അഭി വ്യ ദ്ധി 

പ്പെടുത്തൽ - 193 ലക്ഷം 
കാസർഗോഡ് ജില്ല 
10 അപഗ്രഡേഷൻ വർക്സ് 2010 - 1 - - ഒടയഞ്ചാൽ-ചെറുപുഴ 

റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 37 / 000 വരെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- 193.46 ലക്ഷം 


No . DB1/TN/18/2010 -11(PO ). 19th February 2011. 

Bids are invited for the following projects from 
Contractors/Firms having ‘A ’ Class registration in PWD / 
Irrigation Department in the State of Kerala by the 
Superintending Engineer, PWD Buildings and Local 
Works, North Circle , Kozhikode on behalf of the 
Governor of Kerala for the following projects. Bidders 
should have completed at least one ( single ) work of 
similar nature having a magnitude equivalent to 40 % of 
the cost of respective work under tender notification . 
Moreover the consideration of the Bids would be subject 
to Pre - qualification of the Bidder for the respective work . 


നിരതദ്രവ്യം - 50,000 വീതം. 


Tender No. and Name of Work — 91/ SENC / 2010 - 11 — 
Construction of first and second floor of Mini Civil 
Station at Hosdurg , Kanhangad in Kasaragod District 
including Electrification . 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
8, 300 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - നും 5 - നും 8, 400 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 8, 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 11,300 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6- ന് 12 ,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7- ന് 13,500 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8 , 9, 10 ഇവയ്ക്ക് 25, 000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 -3 - 2011 , 4 മണി. 


Description of Work — Framed structure building 
( First and second floor) with laterite masonry wall 
including construction of septic tank , rain water 
harvesting , drainage and electrification . 
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PAC : Civil work — 


228 Lakhs. 


Electrical work — 


25 Lakhs. 


E.M .D . — Civil + Electrical works together 


50 ,000 . 


Civil work alone — 


50 ,000 . 


Electrical work — 


50 ,000 . 


Cost of tender schedule — Civil + Electrical 

= 25,000 + VAT. 
Electrical work — 3,800 + VAT . 

Date from which the tender schedule available in 
Website — 7 - 3 - 2011 onwards . 

Date and time of receipt of tender — 15 -3 - 2011 upto 
4 p . m . 

Period of completion — 18 months. 

The tender schedule can be downloaded from the 
Website www .keralapwd.gov.in . The original receipt of the 
remittance made towards the cost of tender schedule , 
made in any Buildings under the PWD B & LW , North 
Circle , Kozhikode or Demand Draft in favour of 
Superintending Engineer, B & LW , North Circle, Kozhikode 
drawn from a Bank shall be attached to the tender and 
submitted to the Office of the Superintending Engineer, 
PWD Buildings & Local Works, North Circle , Kozhikode . 
Attested copy of contractor s licence and PAN Card shall 
also be attached with the tender. Cheques and other 
forms of remittance will not be accepted towards the cost 
of tender schedule . The required EMD duly pledged in 
favour of the undersigned , as per rules should also be 
submitted . The tender should reach the office of the 
undersigned on dates detailed above only through 
Registered Post/ Speed Post and will not be accepted 
directly in this office . The office will not be responsible 
for any delay of the Postal Department. The tender will 
be opened on the day of receipt noted above at 
4 .30 p.m . in the presence of the contractor present at the 
time of opening 
List of Minimum T & P under their possession : 
1 . Lorry / Tipper 

3 Nos. 
2. Hoist 

- 3 
3 . Cement Concrete Mixer 
4 . Vibrator 
5 . Pump 
6 . Generator 
7 . Scaffolding for completing the work within 

the period of completion . 
Centering and shuttering materials for 
completing the work within the period 
of completion . 


A Certificate to the effect that Bidders has 
satisfactorily completed a Single Government work of 
similar nature (Buildings) costing 40 % of the Estimate 
PAC during last five financial years should be attached 
with technical bids. The details of essential documents 
required will be supplied with the tender documents . 
Necessary documentary evidence should be submitted 
with the tender , failing which the tender will be rejected . 
Those only bidders who are capable of completing the 
work time bound need to submit tenders . 

A big sealed cover containing (1 ) the filled up and 
signed Pre - qualification bids (4 copies ) along with all the 
required proforma, questionnaires and certificate in one 
cover ( 2 ) Earnest Money Deposit and Preliminary 
agreement in one cover and ( 3 ) tender documents in 
which the rate is quoted in another sealed cover 
superscribing the name of the work is to be sent only by 
Registered Post/Speed Post to reach the office of the 
undersigned before 4 p. m . on the last date fixed for 
receipt of Pre - qualification bids and bidders . The 
Department will not responsible for any delay or loss in 
delivery by Post. 

The Bids of Pre - qualified Bidders only will be 
opened (on the same day of the last date fixed for receipt 
of Pre -qualification bids/ tender documents ) at the time 
notified and will be submitted to the Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalisation of Pre -qualification . 
The cover containing tender schedule of Pre - qualified 
tenders only will be opened after the finalisation of 
Pre -qualification bids by the Chief Engineer s Committee. 

The date and time of opening of the tender will be 
intimated to the Pre - qualified contractors /firms concerned 
in time. The tenders of those who are not Pre - qualified 
will not be considered on any account. The 
Pre- qualification bids of the contractors/firms without the 
required EMD of 50 , 000 duly pledged in the name of 
undersigned and the preliminary agreement in Stamp Paper 
worth 50 will be summarily rejected . 

While executing the Agreement for the work by 
selected tenderer, Security Deposit and 10 % of the 
contract amount in the Form of Bank Guarantee is 
required . Kerala State Construction Corporation and 
Labour Contract Co -operative Societies will be allowed a 
price preference as per the Government guidelines. 

The conditions in G . O . ( P ) 84 / 97 / PW & T dated 
19 - 8 - 1997 and all other conditions prevailing in PWD 
regarding the Pre - qualification bids and tender documents 
will remain unchanged and are equally applicable to the 
above tenders also . The undersigned reserves the right 
to reject all or any of the tenders without assigning any 
reason . 

The composite tender documents will have two 
separate schedule of works viz. Part- A (Civil works ) and 
Part- B (Electrical works ). If a contractor having both civil 
and eletrical licence , can quote both the civil and 


را 


در 


جم 
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electricial works in the composite tender. If the contractor അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ പ്രവർത്തി) - 228 ലക്ഷം. 
has only civil licence he can quote only for the Part- A 

-- ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തി - 25 ലക്ഷം. 
(civil works ) in the composite tender. If a registered 
electrical contractor wish to participate in the tender 

നിരതദ്രവ്യം ഒന്നിച്ച് 50 ,000. 
process , he can obtain the Part- B tender schedule 

- സിവിൽ മാത്രം - 50,000. 
( electrical works ) by remitting the cost of tender for 
electrical schedule. The Electrical contractor can submit 

ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം - 50, 000. 
the quoted electrical tender in sealed cover directly to 
PWD ( Tender inviting authority ) within the stipulated ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില / ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് 
time. The financial bid will be opened for both Part- A and സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ 25, 000 + വാറ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ 
Part- B on the same day and will be evaluated separately . 3,800 + വാറ്റ്. 
After obtaining tender sanction , if the lowest bidder for 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 
civil and electrical works are from a single bidder, he can 

തീയതി- - 2011 മാർച്ച് 7 -ാം തീയതി മുതൽ. 
execute agreement with the tender inviting authority and if 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീ യ തിയും 
the lowest bids for electrical and civil works are from 

സമ യ വും - 2 011 മാർച്ച് 15 -ാം തീയതി വൈകു ന്നേരം 
different bidders they have to execute agreement with the 

4 മണിവരെ. 
competent authority of the respective PWD wing. 

കാലാവധി-- 18 മാസം. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സസ് വിഭാഗം, ഉത്തര 

പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
മേഖല , സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് 

ദിവസം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുളള കരാറുകാരുടെ 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരും താഴെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗ 

- സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ത്തിൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയ - ഈ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി കാലാവധിക്കുളളിൽ 
സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുളള സജ്ജീകരണങ്ങളും 
കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളുമുളള കരാറു 
പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള കാർമാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

കിട്ടാനുളള കാലതാമസംമൂലം പ്രവൃത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന 

പാടുള്ളതല്ല. പ്രവൃത്തി തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി ഫോറം 83 
തീയതിയിൽ www. keralapwd. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 

- ലെ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പരിഗണി 
നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന താ ണ് . ഫോറത്തിന്റെ 

ക്കേ ണ്ട താ ണ് . എന്തെങ്കിലും കാര ണ വശാൽ ദർഘാസ് 
നികുതി ഉൾപ്പെടെയുളള വില കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ്സ് 

ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാ 
സർക്കിളിനുകീഴിലുള്ളഏതെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിൽ 

സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്ന തു മാ ണ് . സിവിൽ 
പണം അടച്ച രസീ തോ , ഏതെങ്കിലും ദേശ സാൽകൃ ത 

ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് ദർഘാസുകൾ 
ബാങ്കിൽനിന്നും എടുത്ത സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ, 

ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 13 - 1- 2011 - ലെ ജി . ഒ. ( ആർ ടി .) നമ്പർ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും 

65 - 2011 - പി ഡ ബ്ല . ഡി . ജി . ഒ . (പകാരം അർഹ ത യുള്ള 
ഉത്തര മേഖല , കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന വിധ 

കരാറുകാർക്ക് സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ 
ത്തിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ ആയി ദർഘാ സി 

അവരവരുടെ അർഹതപ്രകാരം സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കലും 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി 

പ്രവർത്തികൾ വേറെ വേറെയോ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാവു 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുളള ഒടുക്കലുകളോ 

ന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുളള നിരതദ്രവ്യം 

ക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കും. 
അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

കരാറുകാരുടെ പേര് മേൽവിലാസം, പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, 
പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. 

സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ചാണോ, 
ഇതോടൊപ്പം കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടു 

അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണോ 
ത്തിയ പകർപ്പും പാൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ 

എന്ന വിവരം കവറിന് പുറത്ത് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി 

ഓരോ പ്രവർത്തിയുടെയും ടെണ്ടർ വേറെ വേറെ കവറുകളി 
പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയ 
തിയിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേനയോ 

ലാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഈ ഓഫീസിൽ ദർഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേ ണ്ട താണ്. ഇ 

നിബന്ധനകളുടെ ഒരു ലഘുവിവരണം 
ആഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ 
വകുപ്പിലുള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അയയ്ക്കുന്നദർഘാസിനൊപ്പം 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ വി യിൽ കുറയാത്ത 

ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 

- സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
തുകയും- 91/എസ്. ഇ . എൻ. സി./ 2010 -1 - കാസറഗോഡ് ജില്ല 
യിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസർഗ്ഗ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ - (i) അത്യാവശ്യം കൈവശം വേണ്ടുന്ന പണിയായുധങ്ങളും 
ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം നില യുടെയും നിർമ്മാണം വാഹനങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് 
വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 

1. ലോറി/ ടിപ്പർ 

- 3 എണ്ണം 
- വിവരണം - പബലിത ചട്ടക്കൂടിൽ ചെങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ 

- 2. ഹോയിസ്റ്റ് 

3 ,, 
രണ്ട് നിലകളുടെ നിർമ്മാണം. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്, മഴവെള്ള 

3. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ - 3 ,, 
സംഭരണി, ഓവുചാൽ, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ 
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- വൈബ്രേറ്റർ 

എണ്ണം 
പമ്പ് 
ജനറേറ്റർ 

- 2 , 
ഫോം വർക്ക് - സമ യ ബ ന്ധി ത മാ യി പവ്യത്തി 
- പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് 

ാഫോൾഡിംഗ്- സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി 
- പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് 


(ii) അടങ്കൽ തുകയുടെ 40 % കുറയാത്ത സമാന സ്വഭാവമുള്ള 
( കെട്ടിടങ്ങളുടെ) ഒററ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനു 
ള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ. ഈ 
രേഖ ദർഘാസുകളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
മാത്രമേ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ 
ത്തിന് അവശ്യം വേണ്ട പധാ ന പ്പെട്ട രേഖ കളുടെ 
വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമായ തെളിവുകളോടൊപ്പം ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ദർഘാസ് നിരസിക്കു 
ന്നതുമാണ്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ( സാമ്പത്തി 
കമടക്കം) സമ യ ബ ന്ധിത മായി മേൽ പ്രവൃത്തികൾ 
പൂർ ത്തി യാ ക്കാ ൻ തയ്യാറുള്ള കരാ റു കാർ മാത്രം 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


തിരഞ്ഞെടു ക്ക പ്പെടുന്ന കരാറു കാ രൻ പവ്യ ത്തിക്ക് 
ആവശ്യമായ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഉടമ്പടി തുകയുടെ 
10 % (പത്ത് ശത മാ നം ) ബാങ്ക് ഗ്യാര ണ്ടി , സെക രിറ്റി 
ഡെപ്പോസിറ്റ് സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ട 
വരെ മുൻകൂട്ടി അറി യി രു ന്ന താ യി രി ക്കും . കേരള 
കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, ലേബർ കോൺടാക്ട് 

കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള 
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ എല്ലാ 
ആനു കൂ ല്യ ങ്ങ ളും ഇതിനും ബാ ധ ക മാ യി രി ക്കും . 
19 - 8 - 1997 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ 
ജി . ഒ. ( പി ) 84 / 97/ പി. ഡബ്ലു . ഡി. ആന്റ് ടി . യിൽ പറയുന്ന 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റു 
അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമാ 
യി രി ക്കും . യാതൊരു കാ ര ണ വും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

- ഈ ദർഘാസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്എന്തെങ്കിലും സംശ 
യങ്ങൾഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഓഫീസ് സമയ 
ങ്ങളിൽ നേരിട്ടോ ഫോൺമുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


Office of the 
Superintending Engineer 

(Buildings and Local Works ), 
| North Circle , Kozhikode. 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. എസ് . ഡി . ടി .എൻ/ 13 /2010 - 11. 

2011 ഫെബ്രുവരി 19. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
ദർഘാസുകൾ 16 - 3 - 2011, 4 മണി വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികൾ, മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ 
ഇവ അ ട ങ്ങിയ ടെക് നി ക്കൽ ബിഡ് ( 3 കോപ്പി) ഒരു 
കവറിലും നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി എന്നിവ മറ്റൊരു 
കവറിലും പ്രവൃത്തിക്ക് ഉള്ള നിരക്ക് എഴുതിയ ദർഘാസ് 
( ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്) മറ്റൊരു കവറിലും (മുദ്രവെച്ച്) അടക്കം 
ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും മററും യഥാവിധി കവറിനു 
മുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കത്തക്കവിധ 
ത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിമാത്രം അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. തപാൽ തകരാറു മൂ ലമോ മററ് ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാസു 
കൾ പരിഗണിക്കുന്നതുമല്ല . ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
ഉത്തര വാദി യാ യി രിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ 
പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ളമുൻ യോഗ്യതാ ഫോറത്തോടൊപ്പം 
100 മുദ്രക്കടലാസിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 
- 50 ,000 - ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യവും ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
നോർത്ത് സർക്കിൾ ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ് 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ, പണയ 
പ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തി 
നുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 
നിശ്ചയിച്ച അവസാനദിവസം വൈകിട്ട് 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതും 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ 
പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 
ഇപ്രകാരം മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ച കരാറുകാരു 
ടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിൽ 
ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറു കാ രു ടെയും സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളു ടെയും 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


400 
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| കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) (2) 

( 3) 
197 / 2010 - 11 - കോഴിക്കോട് ഗവ ൺ കമന്റ് 
വനിതാ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ ഔട്ട് 

ഡോർ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 14 ,988 
198 /2010 -11- കോഴിക്കോട് ഗവ ൺ മെന്റ് 
പ്രസ്സിലെ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച മെഷീനു 
കൾക്കുവേണ്ടി അധിക കണക്ഷൻനൽകൽ - 

12, 633 
199 / 2010 -1 - കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയിലെ 
ഫോറസ്റ്റ് കോർട്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് കോർട്ട്, 
ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
മെച്ചപ്പെടുത്തലും - 14,963 
200 / 2010 -11 - കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയിൽ 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിനുവേണ്ടി 
പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കൽ - 14,991 
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8th 


MARCH 2011] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


277 


- (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


400 


5 201/ 2010 - 11 - കോഴിക്കോട് ഫ്ളോറിക്കൻ 

ഹില്ലിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 38 / 186സി 
യുടെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - 14, 908 
6 202 / 2010 -1 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കാമ്പസ്- സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ 
നെഫോളജി, കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റുകളിൽ അധിക പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ 
14 ,829 


400 


12 208 / 2010 -11 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

എച്ച്. ഒ. ഡി . റൂമിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലും ആവശ്യമായ ലൈറ്റുകൾ 
ഏ ർ പ്പെ ടു ത്ത ലും ക മ്പ ട്ട ർ പ്ലഗ്ഗ ക ൾ 
സ് ഥാ പി ക്ക ലും - 14 ,705 

- 
13 2 09 / 2010 - 11 - വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

കാ ഴി ക്കോട് ഉമ ഡി ക്ക ൽ കോ ളേ ജ് 
ഓഫ്താൽമോളജി ഒ . ടി . യിലെ അടിയന്തിര 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മെച്ചപ്പെടുത്തലും 
| 14 , 420 


400 


400 


300 


7 203 / 2010 - 1 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കാമ്പസ്-സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ 
നറോള ജി , ഐ . സി . യു .- ൽ പ്ലഗ്ഗ്. 

ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുത 
പുനഃക്രമീകരണവും - 11,727 
204/ 2010 -1 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അനാട്ടമി 
ഡിസെക്ഷൻ ഹാളിൽ പുതുതായി സ്ഥാപി 
ച്ചിട്ടുള്ള എൽ. ബി . ഡി . ബി . യിലേക്ക് 
വൈദ്യുത വിതരണം ഏർപ്പെടുത്തൽ - 

- 14 , 759 
9 205/ 2010 -1 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കാമ്പസ്- ലോ ടെൻഷൻ ലൈനിലേക്ക് തട്ടി 
നിൽക്കുന്ന ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റൽ - 

- 14 ,898 
10 206/ 2010 -1 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പുനഃക്രമീകരി 
ക്കൽ - 14, 917 


400 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 300 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എല്ലാ വിഭാഗവും. 

ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന നികുതിയും 
ചേർത്ത് ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾക്കായി കോഴിക്കോട് 
പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ 14 - 3- 2011 
മുതൽ 16 - 3 - 2011 - ന് 1 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 മുദ്രപത ത്തിൽ പിലി മി നറി 
എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 16 - 3 - 2011 - ന്, 4 മണിക്കു മുമ്പായി 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും പരിഗണിക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരു 
ടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
16 - 3 - 2011, 4.15 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവു 
ന്ന താണ്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. 


400 


400 


2 07/ 2010 - 11 - വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എം . ഐ . 
സി . യു .- ലെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികളും മെച്ചപ്പെടുത്തലും - 10 ,713 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

( ഒപ്പ്) 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോഴിക്കോട്. 

എഞ്ചിനീയർ. 


300 


